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Secretaría do Aeronáutica 
DIRECCIÓN GENERÁIS 
I>E AVIACIÓN COMERCIAL 

Renuncia . 
DECRETO N* 10.5S2 — Bs. As., 5¡3|60. 

VISTO el Expediente reservado nú- 
mero S4C (D.G.A.C.) N» 18.661 (S.A.), 
atonto a lo solicitado por el señor fíe- 
cretarlo de Estado de Aeronáutica y lo 
propuesto por el señor Ministro en el 
Departamento de Defensa' Nacional, y 
CONSIDERANDO: Que el Vicecomodo- 




ro (R.E.) D. José Luis Valls, ha pre- | ra el que fuera nombrado por Decreto . importantes y patrióticos servicios prca- 



sentado su renuncia al cargo para el 
que fuera nombrado por Decreto núme- 
ro 10.504, de fecha ¿7 do no% r icmbre de 
1958, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1* — - Acéptase la renuncia 
presentada por el Vicecomodoro (R.E.) 
D. José Luis Valla (C. 1910, Matrícula. 
0.095. SOS, D.M. 1), al cargo de Direc 
tor General de Aviación Comercial pa- 
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N» 10.504, do fecha 27 de noviembre 
de 1958 y dénselo laí gracias por los 
importantes servicios prestados. 

Art. 2' t — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Defensa 
Nacional y firmado por el señor Sscrc- 
tario do Estado do Aeronáutica. 

Art. 3* — - Comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial c 
Imprentas y vuelva a la Secretaría de 
Aeronáutica para su publicación en Bo- 
letín Aeronáutico Público y archivo en 
la Dirección General del Personal de 
Aeronáutica. 

FRONDIZI. — Justo P. Villar. — 
Ramón A. Abraliín. 



Ministerio de Defensa Nacional 

HONRAS FÚNEBRES 

Serán trasladados los restos del Te- 
niente General don Eduardo LonardI 
al Panteón que ocuparan los del Ge- 
neral don .losé María Paz, en el Ce 



tados. 

Art. 2" — El presonte decreto será re- 
frendado por ios señores Ministros Se- 
cretarios en los Departamentos de Rela- 
ciones Exteriores y Culto y Defensa 
Nacional y firmado por cl señor Secre- 
tario de Estado de Guerra. 

Art. 3'» ; — Comuniqúese, publíquesc, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial c Imprentas y archívese. 
FRONDIZI. — Diógenet Taboadn. — 
Justo P. Villar. — Rodolfo A. Larcher 



Secretaría de Aeronáutica 
AERONÁUTICA CIVIL 

Autorízase a una empresa para expk> 
tar diversos servicios regularen ínter* 
nacionales para el transitorio de na* 

Síijeros, carga y correspondencia. 
DECRETO N» 10.14 3. — Kd. As., Í!9¡S¡G* 
VISTO el Expediente N? 2.187 Cde. 
2 (D. N. A. C.) N» 59.1:22 (S. A.)» 
lo solicitado por el secretario de Estado 
de Aeronáutica y lo propuesto por el se- 
menterio de la Recolecta,' ridiéndolc ,ííor minÍHtro secretario en c l depárta- 
los honores militares y honras fuñe- ; mento °e Defensa Nacional, y CONSI- 
bres correspondientes. ¡DÉBANLO: Quo la Empresa Primeras 

DECRETO N» 11..L66 — Bs. As., 14/9/60 l J -' ineas Uruguayas de Navegación Aérea 
VISTO el Decreto 10.919/60;, lo re- > (PT-AJNA) solicita autorización pura es- 
suelto por la Municipalidad de la ciudad ' tabIecer y explotar servicios regularos 
de Buenos Aires en su expediente nú- internacionales de transporte aéreo de 
mero 86.915/60, lo informado por la pasajeros, carga y correspondencia; Que 
Secretaría do Estado de Guerra y lo la empresa peticionante ha satisfecho las 
propuesto por el Ministerio de Defensa exigencias del Decreto-Ley N<? 1.256157 y 
Nacional en expediente N« 15.962,/CO, y <lel Decreto N? 1.1.161J58; Que la Junta. 
CONSIDERANDO: Que el 15 de setiem- ' Asesora del Transporte Aéreo ha dicta- 
bre próximo se conmemora el quinto minado aconsejando se autorice el aer- 
aniversario de la Revolución Libertado- i vicio publico solicitado por Primeras Lí* 
ra, nuo recuperara en heroica gesta las neas Uruguayas de Navegación Aere» 
instituciones democráticas y cl benefi- ¡ (PLUNA), 



cío de la libertad para los argentinos; 
Que es menester rendir justiciero home- 
naje a su Jefe y luego Presidente Pro- 
visional de la Nación, Teniente General 
don Eduardo Lonardi, virtuoso y ejem- 
plar soldado de la Constitución y la Ley f ve ^ ílcl<5n Aérea (PLUNA) a explotar los 
símbolo de las mejores tradiciones mili- | agientes servicios aerocomerciales re- 
tares, por su valentía, su desinterés y K» ,r ti"es internacionales para el transpor 



El Presidente de la Nación Argentina, 
lacérela: 

Artículo 1* — Autorízase a la Empre- 
sa Primeras Líneas Uruguayas de Na- 
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su acendrado patriotismo; Que su ya bis 
tóriea figura ocupa un relevante lugar, 
en nuestro pasado, simbolizando la re- 1 
sístencia a la opresión y la vocación de- ! 
mocrática r'cl pueblo argentino; Que en | 
nuestro país t se ha honrado a quienes 
sirvieron a la República con honor y ¡ 
patriotismo, haciendo descansar sus reri- 
tos én lugares que perpetúen el ejemplo 
de su vida y de au obra, para enseñan- 
za de las futuras generaciones argenti- 
nas: Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta.: 
Artículo 1* — El Ministerio de Defen- 
sa Nacional dispondrá que el 16 de se- 
tiembre, sean trasladados los restos del 
Teniente General don Eduardo Lonar- 
di al Panteón quo antes ocuparan los 
del General don José María Paz, en ci 
Cementerio de la Recolecta; la rendición 
de ios honores militares y honras fúne- 
bres correspondientes. 

Art. 2 V — Designase al Ministro de 
Defensa Nacional para que en represen- 
tación del Poder Ejecutivo Nacional y 
de las Fuerzas Armadas, haga uso de la 
palabra en homenaje al Teniente Gene- 
ral Lonardi. 

Art. 8 V — El presente decreto será re- 
frendado por los señores Ministros Se- 
cretarios on ios Departamentos de De- 
fensa Nacional y del Interior y firmado 
por los señores Secretarios de Estado 
de Guerra, Marina y Aeronáutica. 

Art. 4* — Comuniqúese, pubiíquese, 

dése a la Dirección General del Boletín 

Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI. — Justo P. Villar. — 

Gastón C. Clement, — Ramón 

A. Abrahín. 



Ministerio de Relaciones Exteriores 

' y Culto 
COMISIÓN ARGENTINA 
DEMARCADORA DE LIMITES 
CON PARAGUAY 

Delegado. 
DECRETO N» 10.578 — Bs. As., 5/3/60 

VISTO: .La renuncia presentada por 
el señor Coronel, Ingeniero Militar don 
Juan Emilio Monferini Zapiola, al car- 
go de Delegado de la Comisión Argen- 
tina Demarcadora de Límites con Para- 
guay, y CONSIDERANDO: Que es ne- 
cesario designar al reemplazante para 
integrar dicha Comisión Argentina De- 
marcadora do Límites, 
El Presidente de la Nación Argentinn, 
Decreta : 

Artículo 1» — Desígnase Delegado de 
la Comisión Argentina Demarcadora de 
Límites con Paraguay, al Coronel In- 
geniero Militar don Aurelio Aristóbulo 
Luchetti, en reemplazo del Coronel In- 
geniero Militar don Juan Emilio Monfc- 
ferini Zapiola. n quien se le acepta la 
renuncia y se le dan las gracias por loa 



te de pasajeros, carga y corresponden- 
cia: 

a) Entre Punta del Este (República 
Oriental del Uruguay) y Buenos 
Aires {República Argentina), con 
las siguientes frecuencias: 
— Desde el 1? de noviembre hasta 
el 30 de abril de cada año, dos 
(2) hasta cuatro (4) vuelos do 
ida y vuelta diarios. 
— Desdo el 1* de mayo hasta el 
30 de octubre de cada año, seis 
(6) vuelos de ida y vuelta sema- 
nales. Indistintamente se utiliza* 
vün aviones Douglas DC-3 y Vickera 
Viscount 769-D. 

b) Montevideo (República Oriental 
del Uruguay) — Buenos Aires (Re* 
pú blica Argén tina ) — Paysandfl 
(República Oriental del Uruguay) 
— Salto (República Oriental del 
Uruguay) con la frecuencia de dos 
(2) vuelos do ida y vuelta sema- 
nales. 

Inicialmente se utilizarán aviones 
Douglas DC-.1. 

c) Montevideo (República Oriental 
del 'Uruguay) — Buenos Aires (Re- 
pública Argentina) — Santiago do 
Chile (República de Chile) — Lí* 
ma (República del Perú), con la 
frecuencia de cuatro (4) vuelos se- 
manales de ida y vuelta. 
Se utilizarán aviones Viekers Vis- 
count 769-D, 

d) Montevideo (República Oriental d<>l 
Uruguay) — Buenos Aires (Repú- 
blica Argentina) — Asunción (Re- 
pública del Paraguay) — Cocha- 
bamba (República de Bolivia) — . 
iíma (República del Pora), con 
una frecuencia de tres (?>) vuelet 
semanales de ida y vuelta. 
Se utilizarán aviones Viekers Vis- 
count 769-D. 
Art. 2" — Autorízase a la nombra Ta 
Empresa PLUNA para aumentar a sie- 
te - (7) vuelos de ida y viifdta diarios, 
la actual frecuencia de cinco (5) vuelo» 
en igual recorrido y período, en el ser- 
vicio que tieno autorizado a realizar en- 
tre Montevideo (República Oriental del 
Uruguay) y Buenos Aires (República 
Argentinn,'» 

Indistintamente se utilizarán aviones 
Douglas DC-3 y Viekers VIscouut 76ÍÍ-D. 
Art. 3' — Se deja expresamente esta- 
blecido que las autorizaciones menciona- 
das en los incisos a) y b) del Articula 
1* y en cl Artículo 29, se otorgan en 
base a una estricta reciprocidad par.t 
con las empresas argentinas, la que de- 
berá hacerse efectiva on la oportunidad 
en quo óstas solicitaren de las autorida- 
des aeronáuticas uruguayas autorización 
para servicio» aéreos similar03 a los pro» 
yectados por PLUNA. 
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Art. 4 9 -— DSjase expresamente .esta- ( 
Heculo que las autorizaciones quü se 
Lcuerdan en los incisos c) y d) del Ar- 
ticulo l 9 del presente decreto, se refieren 
il ejercicio do los derechos de la.. ter- 
cera y cuarta libertad y en lo concer- 
niente at ejercicio de los derechos de la 
luinta libertad en las condiciones .que 
lütermine la autoridad aeronáutica. 

j^rt, 6<f — Los servicios autorizados 
leteerán operarse -con estricta sujeción 
l ías leyes, reglamentaciones y normas 
nacionales vigentes y aquellas .que se 
Itcten en el futuro. 

Art. 6? — Fíjase el plazo de ciento 
>chanta (ISO) días, para la iniciación 
fie los servicios que se autorizan conta- 
3os a parür de la fecha do la notifica- 
ron del presente decreto. 

Art. 7? — Una vez comenzada la ex- 
plotación de los servicios que se autori- 
tan, la empresa deberá remitir a la So- 
letaría de Estado de Aeronáutica (Di- 
rección Nacional de Aviación Civil), en 
tas oportunidades que ésta lo requiera, 
latos estadísticos de sus .actividades. 

Art- 8» — Facultase a la Secretaría de 
Estado de Aeronáutica (Dirección Na- 
tional de Aviación Civil) para* autorizar 
cambios, incorporación o sustitución de 
aeronaves y modificación de la capaci- 
iad comercial inicial de las mismas, 
eapibio de frecuencia, escalas técnicas, 
alternativas, tarifas, horarios y sus carac- 
terísticas y prórroga del plazo para ini- 
ciar los servicios, previa justificación de 
las causales que motivaren dicha varian- 
te y del cumplimiento de los recaudos 
Icoles y administrativos que sea menes- 
ter. . . . , , 

Art 9' — Antes de la iniciación de los 
servicios, la empresa peticionante debe- 
rá someter a aprobación de la Secreta- 
ría de Estado de Aeronáutica (Dirección 
Nacional de Aviación Civil), sus sistemas 
de operaciones, de coinunicP^iones, de 
mantenimiento de sus aeronaves. "Orno 
■.sí también sus seguros y tarifas. 

Art. 10 . — El incumplimiento de 
cualesquiera de los artículos preceden- 
tes, será motivo de las sanciones que en 
cada caso se reglamenten, pudiendo lle- 
gar Incluso al retiro de la autorización. 
Art. 11. — peróganse las autorizacio- 
nes conferidas a la Empresa Primeras 
Líneas Uruguayas de Navegación Aérea 
(FLUNA), por Decreto N? 3.103)57 y 
"Disposición N* 34G[57 de la Dirección 
Nacional de Aviación Civil. 

Art 12. — El presente decretó será 
refrendado por los señores ministros se- 
cretarios en los departamentos de Defen- 
sa Nacional y de Relaciones Exteriores 
y Culto. y firmado por el señor secretario 
' do Estado de Aeronáutica, 

Art. 1,3. — Comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas, publíquésc .en Boletín Aero- 
náutico Publico y vuelva a la 'Secretaría 
de Estado de Aeronáutica (Dirección 
Nacional de Aviación Civil) a sus efec- 
tos. 

FROXDIZI. — r Justo P. Villar. —'Lula 
R . Mac Kay . — Ramón A . Abrahín . 



rior, en el cual la Secretaría de Estado 
de Aeronáutica, comunica que ha resuel- 
to reintegrar a la Institución al Coman- 
dante don Jorge Guillermo Iones Are- 
cha, quien por Decreto N* 2.7G2|58 fue 
designado Subdirector General de Coor- 
dinación Federal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1» — Queda sin efecto, a par- 
tir de la fecha, la designación del Co- 
mandante de Aeronáutica, don Jor^e 
Guillermo Torres, Arecha, como Subdi- 
rector General de Coordinación Federal, 
y don se I o las yraoias por los servicios 
prestados. 

Art. 2 V — Comuniqúese -publíquese, 
dése a 'la Dirección General del Boletín 
Ofi'val e Imprentas y archívese. 
FRONDJZI. — Alfredo R. Vitólo 

DECRETO N° 1Q.S53. — Bs. As., ¿j»!60. 

VISTO -él Expediente nfiniero 17.953, 
letra P.. del año 19G0, elevado por 1;*. 
Policía Federal y atento la renuncia 
presentada, 

El Presidente de la Nación Argentina. 
Decreta: -. ; <■ 

Artículo l* — Acéptase la renuncia 
intei puesta por el Subjefe de la Policía 
Federal, Capitán de Fragata-- (R; E.), 
don Carlos Alberto Eorzonc/'í.y denso 1 ? 
las gracias por ios servicios' pres'ados.- 

Art. 2» — Comuniqúese,- pubtfímesc. 
dése a la' Dirección General del. Boletín 
Oficial e Improntas y archívese.- 
FRONDIZI. — Alfredo R. Vitólo 



Ministerio del Interior 
POTdOTA FEDERAL 

- Déjase sin efecto designación, acép- 

lanse renuncias y pasan a tllsponibili- 

- dad diversos funcionarios. 

DECRETO N? 10.785. — Bs. As., 7|9|8fl. 

VISTO el Expediente número 70-Ro- 

«ervado- 19C0. del Ministerio del Tnte- 



DECRETO N» 11.0SO. — Bs. As.. 12"ií)|6 0. 

VISTA la renuncia presentada po'r el 
señor Jefe de la Policía Federal', Contr- 
almirante don Ezequiel Nice'o Vega; y 
CONSIDERANDO: Que de la investiga- 
ción realizada por el Ministerio del In- 
terior en cumplimiento del Decreto nu- 
mero Í>.Ü7G[C0 resulta qne "cargo alguno 
se ha imputado al señor Con traalin lian- 
te Vega que" importe la muí?. mínima du- 
da sobre su honestidad o sobre su con- 
ducta privada" y "que el señor .Jefe de 
la Policía Federal ha permanecido al 
margen de las recíprocas acusaciones de 
incoducta que se formulan, en el sentido 
de no haber sido nunca destínala! io de 
ellas": Que la gestión cumplida con leal- 
tad y patriotismo como Jefe de la Po- 
licía Federal por el Contraalmirante Ve- 
ga, hicieron que se rechazara la renun- 
cia que ÓRte ofreció con .f celia S de .agos- 
to próximo, pasado; Que h-ibicndn insis- 
tido el señor Contraálmii ante Vega; con 
carácter de indeclinable, en su j decisión 
de. renunciar al cargo de. que se trata, 
y no obstante lo expuesto en ;ios consi- 
derandos anteriores. " 
El Presidente fie la rínción Argentina. 
Decreta: 

Artículo 1» — Aceptase la renuncia 
presentada por el señor Jefe de la Poli- 
cía Federal, Contraalmirante,' don, Eze- 
quiel Niceto Vega, y dánsele las gracias 
por los importantes y patrióticos -servi- 
cios prestados. _; 

Art. 2* ■ — Comuniqúese; publíquésc, 
úf-sf; a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 

frONDI'/T. — Alfredo R. Vitólo. 



nada por dicho Ministerio conforme a 
las prescripciones del Decreto N? 9,07'j¡ 
CO, resulta la existencia de graves impu- 
taciones contra algunos funcionarios de 
la Policía Federal; Que es indispensable 
la adopción de medidas que permitan 
la noimalizaeióu funcional inmediata de 
la Policía Federal y posibilito el cumpli- 
miento do sus fines esenciales, sin per- 
juicio de las instancias judiciales y ad- 
ministra! ivas que cores^onda n, asegu- 
rando así el pleno ejercicio del derecho 
do defensa de los .imputados; Que con 
las actuaciones cumplidas se ha dado 
satisfacción á tos proposites del Decre- 
to N? 3.ü7G|C0; Por ello y atento lo acon- 
sejado en el informe' de referencia, 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1.9 — Pasen a- disponibilidad 
los siguientes funcionarios de la Policía 
Federal: ■ 

I .— Comisario' Inspector Ricardo" Cé- 
- fiar Muñoz. ■ " "■ "'• ' " 

2.— Comisario inspector Alfredo Paz. 
;í.-^~ Oficial Inspector Juan Ángel 
Turólla. " ' " "* " ' ' 
Oficial Inspector íla'ías J. P re- 
lia. ■•■'■' 
Oficial Subinspector ' NorbertO 
Darío Montanari. 
Art. 2» — Remítanse a la n Justicia laa 
constancias vinculadas" á' hechos que pue- 
dan configurar delitos.' J 

Art. 3" — Por el Ministerio del Inte- 
rior debeián adoptarse las medidas ne- 
cesarias para que se prodigan o inicien 
las causas administrativas' pertinentes. 

Art. 4 o — Por el mismo, Departamento 
del Interior se realizarían las gestiones 
para proceder a la integración de las 
comisiones que estudiarán las reformas 
a introducir en la Ley Orgánica de la. 
Policía Federal y "a solución dé las pro- 
blemas concernientes a los medios de 
acción que requiere dicha Institución, 
para el cumplimiento de sus fines pro- 
pios de seguridad y p' otección de la so- 
ciedad. 

Art. 5* — Comuniqúese, publiquese. 
dóse a la Dirección General del Boletín 
Oficial o Imprentas y archívese. 
FRONDIZI. — A'frcdo R. Vitólo. 



4.- 

5.- 



DECRETO N» 10.S54. — Es. As.. 3'J3|S0. 
VISTO el informe presentado por el 
señor Ministto del Interior y CONSIDE- 
RANDO: Que de la investigación rcali- 



Mlnísterlo de Defensa Nacional 

Secretaría de Guerra 
MISIÓN OFICIAL 
Autorízale at Secretario dp Guerra pa- 
ra trasladarse a los EE. UTJ, de Nor- 
te, mérica, en carácter, de uésped ofi- 
cial del Departamento de Ejército 
establo un i dense. 
DECRETO N* 10.1S4. : — Bs. As. 30[SJG0. 
VISTA la invitación formulada por S, 
E. ,1 señor Secretario de Ejército de los 
Estados Unidos de América a S, E. el 
señor Secretario de Estado dé Guerra, 
General de División (R. A.) D. Rodolfo 
A. Larcher, para visitar su país en carác- 
ter de huésped oficial del Departamen- 
to de Ejército, y CONSIDERANDO: Que 
la aceptación de la Invitación formula- 
da, üería motivo de un mayor acerca- 
miento entre los ejércitos de ambos paí- 
ses y acrecentaría los vínculos de amis- 
tad ya existentes. 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo P> — Autorízase a S. E. el so- 
ñor Secretario de Estado de Guerra, Ge- 
neral de División ÍR. A.) D. Rodolfo A. 
Larcher, a trasladarse ^a los Estados 



Unidos d c América, en carácter do 
huésped oficial del * Departamento do 
Ejército estadounidense. 

Art, 2" — El señor Secretario de Es- 
tado de Guerra viajará acompañado por 
su Secretario Ayudante; Ayudante de 
Campo; personal superior que estime .de- 
signar y personal subalterno auxiliar. 

. Art. 3 V . — El Ministerio do Relacio- 
nes Exteriores y Culto extenderá los pa- 
saportes correspondientes. 

A r t. ¿« — Los gastos que demando 
el cu ni pl i míe ntb del presento decreto so 
imputarán a: 2-1-C 1-0-33 4-0-7-54-0-0-512 
-5 2S4; 2-1-01-7-334-0-17-0-0-98 3-5402 y 
2-1-Gl -0-3 34-0-7-54-0-0-5] 2-0 del Presu- 
puesto General de la Nación para el 
Ejercicio 19BD/G0. 

Art. 5° — La visita de referencia se 
efectuará en el transcurso del mes de 
setiembre próximo y por un lapso apro- 
ximado de veinte (2G) días. 

Art. 6* — El presente decreto será 
refrendado por' los señores ministros se- 
cretarios de Estado-* en los ■ d apa t talen- 
tos de Defensa Nacional, Relaciones Ex- 
teriores y Culto y Economía y íirmndo 
por ios señores Secretarios de Estado 
de Guerra y Finanzas. 

Art. 7* — Comuniqúese, dése a la Di- 
rección General deFEoletín Oficial c Im- 
prentas, publiquese 'en el Boletín Públi- 
co de la Secretaría 'de Guerra y archí- 
vese en el Ministerio de Defensa Nacio- 
nal (Secretaría de Estado, de Guerra — 
Subsecretaría). 

FRONDIZI. — Justo P. Villar. — Al- 
varo Alsogaray. — Ruis R. Mac Kay, 
— Rodolfo A. Larcher. 

Secretaría dej Transporte 
E>tt*RESA FERROCARRILES DEIj ES- 
TADO ARGENTINO 

Insístese en el cunipPnrento de lo dis- 
puesto por Decreto 8.f>10(G0. 
DECRETO N? 10.027. — Bs. As., 26¡S|C0 
VISTO la Observación N° 4 de fecha 
10 de íroslo de 1900 formulada por el 
Tribunal de Cuentas de la Nación al De- 
creto N? S.610 del 29 de julio de 1950 
por el que se otorga a la Empresa Fo* 
rrocarrilcs del Estado Argentino un re- 
fuerzo del crédito fiiarto por Ley 15.022 
para atender su déficit financiero pura 
el ejercicio 1960, que comienza el 1? de 
noviembre de 1959 y termina el 31 d» 
octubre de 1960, refuerzo que se impone 
conceder en mérito de no haberse pues- 
to en práctica un aumento tarifario pro- 
yectado como a regir- desde el 1' de no- 
viembre do 1959, y CONSIDERANDO: 
Que subsisten las causas y razones qu« 
motivaron el decreto observado y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder 
Ejecutivo por el Artículo S7? de la Ley d» 
Contabilidad; *' ■■■ 



El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta : ■ 

Articulo 1» — Insístese en el cumpli- 
miento de lo dispuesto por el Decreto 
N? S.G10 de fecha 29 de Julio de 1960. 

Art. 2? — El presente decreto será' re- 
frendado por el señor Ministro de Obras 
y Servicios PabÜcos V firmado por ol 
señor Secretarlo de Estado de Transpor- 
te- ., 

Art. 2? — Comuniqúese, publíqueso, 

dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial c Imprentas y" 1 pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación a sus efectos. 
FRONDIZI. — Alberto R. Costantini. — 
Manuel F. Castello. 



Secretaría de Industriit y Minería 
ÍK3IOKBI/ES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 1NDUS- 
. TRIAS DEL ESTADO. — Autorízase- 
le para enajenar los inmuebles perte- 
nceicntes a las empresas incorporadas 
a CTt régimen, no ateetndos a explo- 
tación. 
líECRETO N? 10.010, — Bs. As., 2o|S|60 
VISTO la autorización que solicita 
la Dirección Nacional íle Industrias del 
E.stido para agregar a la nómina de 
inmufibles cuya subasta so ha dispuesto 
;por Decreto N' 175(60, otro? inmuebles 
no ai* «í ciados a la explotación fie sug om- 
py-esan incorporadas, y .CONSIDE - 
•E-ANDO: que en el ■ presente, caso pro- 
median las mismas -razones que deter- 
minaron la autorización concedida por 
el Decreto citado anteriormente; Por 
ello y lo propuesto por la Secretaria de 
Estad,., de Inductxia y Minería de la 
Jfació-n, 



Fl Presidente de la Nación Argentina 
Decreta : 

Articulo ^ — Autoriza. e a .la Direc- 
ción' Nac'onal de Industrias -del Estado 
a enajenar los inmuebles pertenecien- 
tes a las empresas , incorporadas a su 
régimen, no afectados a exploiación, 
crue figuran en. planilla anexa. 

Art. .2* — El Directorio .do la Direc- 
ción Nacional do Industrias ,¡dei Estado 
podra, proceder a la venta .'de- cada uno 
de los inmuebles reteridos, en remate 
público, por intermedio de in tituciones 
especializadas del Estado Nacional 
Provinciales ; o Municipales. La subasta 
se realizará c^n la base eme. el. mismo 
Directorio determino teniendo en cuenta, 
la tasación que se practiqué por alguna 
entidad oficial. IjOS inmueble.^ podrán; 
rematarse en la forma eh que se en- 
cuentran o fraccioníin dolos, al contado 
o a plazo con garantía hipotecaria, y 



con iodas las demás modalidades que 
el Directorio de la Dirección Nacional 
de Industrias del Estado estime con- 
ducentes para su realización. El resul- 
tado del remate epiednrá. ¿ujeto a apro- 
bación por par.c de la entidad vende- 
dora y ulterior ratificación del Poder 
Ejecutivo. El producido rieto ae laa 
ventas deberá aplicarse a reinversio- 
nes en bienes de capital de la Dirección 
Nacional de Industrias del Estado o do 
sus empresas dependientes. . 

Art. 3' — Autorízase a otorgar con 
intervenc ím de la Escribanía General 
de Góbiei .n de la Nación en forma di- 
recta, las escrituras pertinentes a .'favor 
de las personas ijW. resulten com pra- 
deras de los inmuebles a que se re- 
fiere el presente Decretó', en los casos 
en que el dominio We hallare aún ins- 
cripto a nombre 'do' la? empresas de 
origen alemán, " adquiridas por la' Di- 
rección Nacional de Industrias del Es- 



tado conforme a las disposiciones del 
Decreto-Ley 15.305(57. _ 

Art. 4* — La autorización a que se 
refieren los articules precedentes Se 
considerará como anticipo a cuenta del 
Plan de Acción y Presupuesto de Ex- 
plotación a fijarse por la Dirección Na- 
cional de Industria; del Estado, correa- 
pond'ente al ejercicio i 053160. 

Art. Ó? ^— El presenté Decreto será 
refrendado por el señor ^inistro .Se" 
cretario en el Departamento de "Econcr 
mía y firmado por los' señores Secreta- 
rios de Estado de Industria y Minería 
y de Hacienda. t 

Art. G 9 — Comuniqúese, publíquese, 
düse cuenta oportunamente al Honora- 
ble Congreso de, la Nación, dése a X.% 
Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprenta» y archívese. , 

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — 
Carlos A. Jun'i, — Guillermo W. Klei» 



UBICACIÓN DEL INMUEBLE 



Propietario sj título 



Inscripción en el Registro de la. Propiedad 
Lugar - Zona Tomo ' Folio N 9 



Año 



SrUirte ¿¡070 ' 

-d^inca- ubicada' en la zona Sud. paraje denominado Barracas al Norte, su terreno er- 
rarte de la manzana 27, fientf a Jas calles LafayattO;. Río Cuarto y- Avaa > ..GF,il 

Iriarte, conforme a los datos y especificaciones que figuran -en. su -título -■'. V..: -• 

Olleros 27ií6 "' ' , „ ",■-'«„., '•' 

Finca ubicada en él Barrio Norte Centro-Parroquia flér Palermo -ae San- Benito 
edificada sobre un terreno formado por las siguientes' fracciones: ■■ * --•. 

D^s fracciones parte. del lote "A" _* j ' '• • - '- ' '""" - ' - ■ • .-•■ •• ■ 

Una. fracción constituida por parte -de] loto .-."B"; -'-'•• ■-. • - ; . ■":.-■ ■-..:'*.■■ .:{•• "«. :. '\ 

Una fracc'ón constituida por- -partea '"del" 'lote' VCI'.'-ió; - ■.;■„. :\ ■-, t - -.-."-- . ; . '\ .. , .; ,.?'■■ ...-'!.; -■.- >_. 
-" ConfWme a los datos y es peclücaeiones^ lite 'figuran en -s"a3 títalos- --- ■■".■'■■* , ■■■■-. -.. -. v ■; .-•■•■■. ^' - . ■■.,.■".■,!.; 

falles .MÚrc t Libcríad, Cárilialtí). y.^tóllester _.';. '' i; " '[ !~/,' tí ,. ( .. , v ^'.Ji)'^] ' "[_] .' ¡ ' , í' '.,",", ¡ í '■•''■^ "> ' '■ '■ i* ■ ' ¿ 'Z'^.Í'' V, ''(".- ': '. 

■■:• Finca- ubicada en Vdla Balle&tenfiÉSajj plartín), edificada .tjcua.tro fracciones de \ , Aniliñas.vtVl*! liabas. tí.- A,-..,.. '.-£"* j'-^arlíñn ¡ 
terreno, conformo a los datos y. '^íipecifi ¿aciones que figuran ¡en -su. tí t y !{*,,,,.- '■ .,.. ,,.. -.. ( - [iC¿ii :^] í¡y :i ... .;,, .'. - 
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Ministerio de Economía 
IMPORTACIÓN 

■ RÉGIMEN CAMEIARJ.O. — Liberase 
-de los recargos previstos en el Decrc- 
to 5.4S9¡. r iO a la importación de cu- 
biertas especialmente fabricadas para 
uso agrícola e id en tif ¡cables como ta- 
les, sus cámaras y protectores, desti- 
nadas a equipar máquinas agrícolas 
fabricadas en el país. 
DECRETO N» 10.567 — Es. As., 5¡3|60. 
VISTO las actuaciones originadas por 
Expediente N? 40.518|60 y io Informado 
por la Dirección Nacional de Industrias 
de la Secretaría de Industria y Minería, 
y CONSIDERANDO: Que el déficit de 
abastecimiento de cubiertas, cámaras y 
protectores en el mercado interno re- 
percute también en el sector industrial 
de máquinas agrícolas, cuyas ventas de 
carácter estacional revisten una moda- 
lidad especial y, por lo tanto, exigen un 
aprovisionamiento temporal: Que ha 
quedado establecida la- imposibilidad de 
suministro de ciertas medidas por par- 
te do la industria local: Que ios neu- 
máticos importados de acuerdo al ré- 
gimen de importaciones vísente meidir-ú 
desfavorablemente en el costo do ia~ ma- 
quinaria agrícola con el consiguiente en- 
carecimiento para el usuario; Por ello, y 
atento lo acansejado por la Comisión 
Asesora de Importaciones (Decreto nú- 
mero 5.800(59), . 
El Presidente de la Nació» Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1? — Libérase de los r«car- 
£03 previstos en el: Decreto N? 5.439|EjO 
a la importación de cubiertas especial- 
mente fabricadas para uso agrícola e in- 
dentificables como tales, sus cámaras y 
protectores destinadas a equipar máqui- 
nas agrícolas —excluidos tractores— fa- 
bricadas en el país, en el año en curso. 
Art. 2? — Da franquicia a que se re- 
fiere el artículo anterior regirá, para el 
despacho a plaza haata el .31 de -diciem- 
bre del corriente, año y únicamente para 
las siguientes medidas: 400 x 15; 400 
por 19; 450 x 12; 500 x 16; 600 x 3 2; 
600 x 16; 650 x 16; 900 x24: 10 x 28; 
1125 x 24; 1128 x 24; 1275 x 24; 450 x »; 
600 x 9; 1300 x 24 y 1300 x 26. 

^ rt 3? — Xja Dirección Nacional de 
aduanas recabará de los importadores 
certificación de la Dirección Nacional 
de Industria de la Secretaria de Industria 
y Minería en la que conste su condición 
de fabricante de máquina agrícola. 

Art 4? Las cubiertas, cámaras y 

protectores señalados en el artículo 2* 
que no- se destinen al fin indicado en el 
artículo 1*. pagarán un recargo del 100 
ñor ciento. __ " , „ 
Art 5* El presente decreto sera re- 
frendado por el señor Ministro Secreta- 
rlo de Estado en el Departamento de 
Economía y firmado por los señores Se- 
cretarios de Estado de Agricultura y ga- 
nadería, de Hacienda y de Industria y 
Minería e interino de Comercio. 
, Art fi? _ Comuniqúese, publiquese, de- 
sea la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 
■fi'RONDIZI. — Alvaro Alsogaray. 
íarms A Juni. - Ernesto Malaccorto. 
Guillermo \\ . Klein. 



vención el Ministerio de Defensa Naclo- 
naly las Secretarías de Estado de Ener- 
gía y Combustibles y de Obras públicas 
por intermedio de "sus respectivos orga- 
nismos especializados; Que asimismo, 
para el mejor lo^ro de los objetivos per- 
seguidos, fué oportunamente consulta- 
da la industria privada en las distintas 
materias incluidas en las medidas de se- 
guridad que se reglamentan; Que la men- 
cionada reglamentación prevé su mo- 
dificación periódica de acuerdo al pro- 
greso de la técnica y lo que la prácti- 
ca de su ampliación aconseje; Por ello, 

13 Presidente do la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1* — Apruébase la Regla- 
mentación do ! » Ley 13-6G0 que' corre 
anexa como parte- integrante del presen- 
te decreto. - 

Art. 2<? — Da Secretaría de Estado de 
Ene.-gía y Combustibles será el organis-- 
mo competente a que se refiere la Re- 
glamentación para asegurar el cumpli- 
miento .de la Ley 13.060 en todo el te- 
rritorio de la República y, en todos los 
casos, determinar las exenciones que pre- 
vé el artículo 3* y aplicar las" sanciones 
establecidas en el artículo 5? de la ci- 
tada Ley. 

Art, 3? — Das sanciones aplicadas 
serán apelables dentro de los diez días 
(10) de notificadas y previo pago de la 
multa, ante los jueces federales de la 
Ciudad de Buenos Aires, provincias y 
territorio nacional, que sean competen- 
tes por el lugar do la infracción. 

Art. 4? — Da clausura total o par- 
cial, sólo se dispondrá en c3so de peli- 
gro. Sin perjuicio de las -facultades ju- 
diciales, la Secretaría de Enerva- y 
Combustibles podrá dejarla sin efecto 
cuando hayan desaparecido las razones 
que Ja hubieran motivado. 

Art. 5? — Dentro de las zona» por- 
tuarias y ribereñas, fluviales o maríti- 
mas, será organismo competente para 
la aplicación de la Dey, la Secretaría de 
Obras Públicas por intermedio de su 
repartición pertinente, con' exclusión do 
la determinación de exenciones, y de la 
aplicación de las penas. En estos dos ca- 
sos las actuaciones, una vez terminadas, 
seráu remitidas directamente por esta 
Repartición a la Secretaría de Estado' 
de Energía y Combustibles. 

Art. 69 — Da3 disposiciones de esta 
Reglamentación serán aplicables a toda 
entidad y organismo de derecho públi- 
co o privado. 

Art. 7? — El presente decreto sera 
refrendado j>or los señores Ministros 'Se- 
cretarios en los Departamentos de Eco- 
nomía, Defensa Nacional y Obra3 y Ser- 
vicios Públicos, y firmado por los se- 
ñores Secretarios de Estado de Eaergía 
y Combn Rtibles y de Obras Públicas. 

Art. 8 9 — Comuniqúese, publíquese y 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial c Imprentas y archívese. 

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. 

— Justo P. Villar. — Alberto R. 

Costantini. — Carlos A. Juni. — 

Pascual Palazo. 



Ministerio de » efe ^UÍÍ™?^ 
WGBKTARIA DE AERONÁUTICA- 

ESrgase interinamente del despacho 

STdfim cartera, el Secretario de 

Marina. c1 .,i rn 

APRETÓ N° 10.666. — Bs. As„ 5|»|BQ 

ATENTO a que el señor Secretario de 
Estado de Aeronáutica, Brigadier (R.E.) 
¿tmón Amado Abrahín, debe ausentarse 

al El PreSdentc de la Nación Argentina, 
Decreta : 

- Al . t ículo l 9 — Encárgase interinamen- 
te del despacho de la caitera de Aero- 
náutica, mientras dure la ¿««neta de 
su titular. Brigadier ÍK.E.) -Ramón 
Amado Abrahín, al señor Secretario de 
Estado de Marina Contralmirante (R.A.) 
Gastón C. Clement. 

Art 2? — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Defensa Na- 
cional y firmado por el señor Secretario 
da Estado de Marina. 

Art 3° - - Comuniqúese, pubhqueso, 
dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese 
FRONDIZI. — Justo P. Villar- — 
Gastón C. Clement. 

Secretaría de Energía y Combustibles " 
ENERGÍA Y COMBITSTIIH.ES. 

SEGURIDAD. — Apruébase la regla- 
mentación de la Dey 13.600 relativa a 
Ja seguridad de las instalaciones de 
elaboración, transformación y a''»"* 
ecnamiento de combustibles solidos 
minerales, líquidos y gaseosos. 
DECRETO N» 10-877. - Bs. As. 9/9/60. 
VISTO el Expediente N*? 20.7j2/í>8 
por el cual la Secretaría de Estado de 
Energía y Combustibles eleva la Regla- 
mentación de la Dey 1SJ.CG0 relativa a 
■la seguridad de las instalaciones de ela- 
boración, transformación y almacena- 
miento de combustibles sólidos minera- 
les,- líquidos y gaseosos, .y CONSIDE- 
RANDO: Que en su preparación y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
21 de la citada Ley, han tenido Inter- 



INTRODUCCION 

La Ley 13.GC0 persigue la protección 
de las grandes instalaciones en benefi- 
cio do la salubridad inseguridad de las 
poblaciones y la conservación de com- 
bustibles do difícil reposición oara la 
deíimsa nacional. Por ello, al reglamen- 
tarla se ha limitado su aplicación en re- 
lación con la Importancia de los esta- 
blecimientos, su capacidad de almace- 
naje y grado de peligrosidad. 

En otro aspecto, ha sido proyectada 
como un conjunto de disposiciones ten- 
dientes a lograr, en primer término, la 
prevención del fuego y luego, su inme- 
diato bloqueo para evitar su propaga- 
ción a otras instalaciones y asegurar su 
total extinción. 

En su redacción, se ha tenido muy 
especialmente en cuenta no sobrepasar 
el equilibrio o regulación de orden eco- 
nómico que debe privar en toda medi- 
da de prevención. 

Das disposiciones que contiene son el 
resultado de un estudio amplio y minu- 
cioso de las . que existen sobre el parti- 
cular en nuestro país y en el extranje- 
ro y podrán actualizarse periódicamen- 
te siguiendo el progreso de la técnica 
y la experiencia que la práctica dé su 
aplicación aconseje. 

CArlTUXO I 
NOMENCLATURA 



Artículo 101. — A los fines de la 
presente Reglamentación, se define co- 
mo: 

Destilería de petróleo; El conjunto 
de instalaciones de carácter Industrial 
destinadas al procesamiento de petróleo 
crudo o sus derivados y subproductos. 

Zona de operación cu destilerías - Zo- 
n;i I: Es el área ocupada por los equl- 
¡.os c instalaciones festinados específica- 
mente a realizar el proceso de la desti- 
lación. 

Zona de tanques de almacenamiento 
en destilerías - Zona 11 : Es el área ocu- 
pada por los tanques de almacenamien- 
to de materia prima, productos Interme- 
dios o terminados y el conjunto de ins- 
talaciones destinadas al movimiento de 
los fluidos en ellos conteníaos. 



Zona de instalaciones auxiliaros en 
destilerías - Zona III: Es el conjunto de 
instalaciones, equipos y edificios no com- 
prendidos en las dos zonas anteriores. 

Chimenea de emergencia: Es una es- 
tructura destinada a recibir eventiml- 
mente los fluidos provenientes de uni- 
dades de elaboración que deben eva- 
cuarlos en casos de emergencia y que 
dispone de los medios necesarios para 
enfriarlos y descargar separadamente 
los líquidos y los gases en forma que 
principalmente estos últimos, no pue- 
den ser origen de fuegos. 

Chimeneas de combustión: Es una es- 
tructura destinada a quemar los gases 
residuales de elaboración o los vapores 
evacuados de unidades en casos de 
cmergoncla. 

Planta deslüdratadoro: Es una Ins- 
talación compuesta fundamentalmente 
por equipos destinados a separar el agua 
que el petróleo puede contener en el 
momento.de su extracción. Estos- equi- 
pos están complementados con - los de 
bombeo, calentamiento y accesorios ne- 
cesarios. 

"Planta desaladora:. Es- una instalación 
similar a la deshidratadora, con la dife- 
rencia de que el agua que se separa 
ha sido expresamente introducida para 
disolver las sales que se desean extraer 
del -petróleo. 

Planta de gasolina: Es el conjunto de 
instalaciones específicamente destinadas 
a extraer de los gases naturales, de ya r 
cimientos o de 103 que resultan del 
procesamiento del petróleo o sus deriva- 
dos en destilerías, loa componentes lí- 
quidos, que los mismos contienen. Se 
consideran incluidas en las mismas, a 
los fines de la-presente Reglamentación, 
aquellas Instalaciones destinadas- a la 
obtención de gases licuados. 

Pileta recuperadora: Es un recipiente 
al cual llegan todos los líquidos do 'a 
red de drenaje industrial,- con la flnali- 
.dad de recuperar los productos evitan- 
do que éstOg puedan salir de loa lími- 
tes dé la planta. 

Cargadero de vagones-tanques: Es el 
conjunto de instalaciones -destinadas a 
la! carga o descarga de combustibles lí- 
quidos a]o de vagones-tanques; compren-, 
diendo fundamentalmente los equipos de 
bombeo, vías férreas, bocas do carga y!o 
descarga, estructuras de soporte e insta- 
laciones auxiliares específicamente - des- 
tinadas a tal fin. Se excluyen del con- 
junto los tanques de almacenamiento. 

Cnrgadei<o de ■ camiones tanques: E.. 
el conjunto de instalaciones destinadas 
a la carga o descarga de combustibles- 
líquidos a|o da camiones-tanques; com- 
prendiendo fundamentalmente los equi- 
pos de bombeo, bocas de carga y[o des- 
carga, camino do acceso, estructuras de 
soporte c instalaciones auxiliares espe- 
cíflcamente destinadas a tal fin. Se ex- 
cluyen del conjunto los tanques de a.-- 
macenamiento. 

Capacidad de almacenamiento en re- 
cipientes para inflamables: Se entenderá 
como capacidad de almacenamiento el 
volumen geométrico máximo de conten- 
ción de inflamables autorizado en loít 
mismos. 

Unidad de extintor: Se considera tal. 
a los fines de este Reglamento, al apa- 
rato extintor o al conjunto de aparatos 
cuya capacidad de extinción de focos 
de incendio sea equivalente a Ja espuma 
ignífuga generada por un aparato extin- 
tor de 10 litros de agentes espumígenos 
Espuma Ignífuga:' A los fines del pre- 
sente Reglamento, espuma ignífuga es 
un elemento destinado a- formar una 
capa aisladora entre una superficie in- 
cendiada y el aire. Para producirla se 
puede recurrir al empleo de; 

a) Mezclas de soluciones conocidas en 
la industria como A y B (funda- 
mentalmente sulfato de aluminio y 
bicarbonato de sodio con un esta- 
bilizante) almacenadas en tanques 
específicamente destinados a tal 
fin. 
M Mezclas de soluciones del mismo 
tipo anterior .preparadas con dis- 
positivog especiales en el momento 
del incendio, usando polvos A y íl 
y agua, 
c) Solución de agua y "Polvo único" 
• formado por una mezcla do pol- 
vos A y B. La solución se forma 
en el momento del incendio usan- 
do dispositivos especiales. 
d)' Solución de agua con - un cmul- 
sivo especial capaz de mezclarse 
con aire en adecuada cantidad. Es- 
te sistema- e H conocido como espu- 
ma mecánica o acroespuma. 

Clasificación de fuegos: A los efectos 
de una adecuada elección del sistema 
extintor se clasifican los fuegos en- la 
s'guiente forma; a 



Ciase A: Incendio, en, materiales com : 
L-ustibles comunes envíos cuales U 
sofocación y enfriamiento es Indis- 
pensable por la acción quo se ob- 
tiene por el uso simple del agua. 

Clase E:. Incendio de líquidos ln ?}^* 
mables, grasas e hidrocarburos' en 
general para el cual es esencial cu- 
brir la superficie en combustión ebn 
i¡n producto que actúe como un 
manto que la ahogue. 



Clase C: Incendio en equipos eléctri- 
cos donde el material extintor ni 
debe ser conductor. 
Hidruntc: Un hidranto es todo dispo- 
sitivo que permite la conexión de uuf 
a varias líneas de iiuvigueras con un* 
cañería de agu;> a presión. 

Pitón o monitor fijo: Es un dispositi- 
vo especial conectado, en forma perma- 
nente a ima caíiería de agua a presión 
y que está formado esencialmente poi 
una lanza de agua y los medios' necesa* 
rios para fijar a la misma en cualquier 
posición. 

líomiilla para niebla: Es el dispositi- 
vo que conectado a una lanza común, 
ya sea de manguera o monitor, permite 
la pulverización del agua a presión. 

Muro cortnllamas: Es una pared cons- 
truida de. hormigón armado, acero, mani- 
postería o cualquier^ otro material in- 
combustible y resistente, especialmente 
diseñada" para dividir a un' edificio en 
distintas partes o separar a un edificio 
do. otro adyacente, de modo de evitar • 
la propagación de la 3 llamas. 

Muro de contención: Es una estruc- 
tura resistente al fuego' construida en ' 
hierro, hormigón, manipostería, tierra o 
cualquier otro material incombustible, - 
destinada a cercar un derrame origi- 
nado por la destrucción, de un recipien- 
te quo contenga fluidos líquidos Infla- 
mables, evitando que en el caso de in- 
cendio se posibilite' lar propagación del 
fuego." 

Instalación eléctrica segura contra ex- 
plosiones; A los efectos del presente Re- 
glamento es una instalación construida 
de tal manera" que producida una ex- 
plosión de los gases" que evehtualmenío 
se hayan introducido dentro del sistema 
eléctrico (motores, interruptores, caños 
de conducción de cables, etc.) la misma 
no puede propagarse a la atmósfera ex- 
terior. 

Muelle: E R una estructura construida 
en agua navegables, como nexo de 
unión entre buques tanques y las ins- 
talaciones terrestres. 

Muelles Clase A: Comprenden los mue- 
lles destinados exclusivamente para et 
trasvase de líquid0 3 inflamables o com- 
bustibles y que no tienen sobre su cu- 
bierta otras instalaciones que no sean 
las requeridas para oficinas, almacena- 
je de mangueras, herramientas y equi- 
pos. El área máxima ocupada por estii 
instalaciones no excederá de 300 m.2. 

Estos muelles pueden ser \itilizados 
para la carga y descarga de inflamables 
y combustibles envasados en tambortj 
o latas, no debiendo en ningún caso ta- 
les envases ser estacionados sobit el 

muelle. 

Muelles Clase B: Comprenden todoi 
los muelles ■ destinados al trasvase dí - 
líquidos inflamables o combustibles, qus 
no estén comprendidos en la "Clase A". 
Buque-tanque: A los efectos de estai 
normas, un buque-tanque es toda em- 
barcación destinada al transporte de lí- 
quidos inflamables y|o combustibles i 
granel. 

Construcción "resistente al fuego* : 
Deberán considerarse como "resistentee 
al fuego", fundamentalmente, las consr 
trucciones de hormigón armado. Sigut 
en orden de eficiencia, bajo este con- 
cepto, la construcción de acero recu- 
bierto con una capa de espesor adecua- 
do de cemento. 

- Subestnicturo: Es la parte del muelle 
que está por debajo do la cubierta « 
incluye a ésta. 

Superestructura: Son todas las cons- 
trucciones sobre la cubierta del muelle. 
Zona de ribera: Es una franja de te- 
rreno adyacente y paralela a la costa, 
fijada, por los Artículos Nros. 2.340 y 
2.639 "del Código Civil, 

Planteles de gas manufacturado: Con- 
junto de instalaciones destinndas a la 
generación, purificación, lavado y acon- 
dicionamiento de combustibles gaseosos 
partiendo de compuestos sólidos o lí- 
quidos. 

Gasómetros: Se denominan gasóme- 
tros a recipientes metálicos destinados 
al almacenaje del gas, para absorber 
los picos de consumo o para reserva en 
caso de emergencia. Fundamentalmente 
son dos tipos; a presión constante y a 
volumen constante (alta presión). 

Plantas compresoras: Este rubro com- 
prende los distintos equipog e instala- 
ciones (moto-compresoras, separadores, 
enfriadores, etc.), destinados a elevar l* 
presión del gas en la cabecera o puntos 
intermedios de líneas de conducción (ga- 
soductos) para permitir su transporte a 
través do los mismos. 

Cañería de transmisión • Gasoductos; 
Son aquellas cuya función consiste cu 
el transporte de gas desde una fuente de 
origen hasta centros principales de dis- 
tribución. 

Caíiería de bombeo; Son aquellas ali- 
mentadas por equipos compresores a 
través de equipos de regulación ubica* 
dos en centros principales de distribu- 
ción; alimentan a su vez a otros cen- 
tros secundarlos de distribución o regula- 
dores de distrito. 

Cañerías de distribución: Son aquella» 
cuya función es suministrar a Tos ser- 
vicios domiciliarios el gas recibido de 
la caíiería de bombeo a través de lo» 
reguladores de 'distrito. 
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.Servicios «íwiileiliHFios: Son Tas cañe- 
rías litterales conectadas directamente a 
Ja cañería de dísfrib lición y que Sllnii - 
nifstran gas al medidor domiciliado de 
"¿Lila usuario. 

pfatítas »ie almacenaje y tlístritmelón 
le gas licuado: Sajo esta denominación 
so agrupan las distintas instalaciones en 
uno se manipula "gas licuado" enten- 
diéndose por dicha denominación a 
aquellos hidrocarburos que puros b me-í- 
tlados, son comercializados al- estado lí- 
BTiido oh recipientes bajo presión, o bie'i 
iquellas instalaciones en que dielto "gas 
licuado" se vaporiza y acondiciona para 
su distribución por" redes. 

Instalaciones dé almacenaje de gcís; 
Conjunto de cañerías, llaves Je paso, 
válvulas tic control y gasómetros, des- 
tinado^ a recibir, almacenar y envíe r 
¿jas. 

Plantas reguladoras: Conjunto de ins- 
talaciones para modificar la presión de 
sus, bajo control manual o automático. 
Pueden sor indicadoras o registradoras. 

llantas medidoras: ron junto de ele- 
mentos para determinar el caudal ■!.■> 
sus que circula por una cañería, en vo- 
lumen y en presión. Pueden ser indica- 
doras o registradoras. 

CAPITULO II 

DEFENSAS EN DESTU/ERTAS DE 
PETRÓLEO 

Artículo 201. — Para organizar las 
defensas contra incendios en una desti- 
lería de petróleo, es necesario conside- 
rarla gubdividida en tres zonas, cuya 
ptligrosidad sigue el orden decreciente 
que se establece a continuación; 

Zona I: Operación. 

Zona II: Parques de tanques de alma- 
cenamiento de petróleo crudo y de pro- 
ductos intermedios o terminados. 

Zona III: Inst alacie iií-'a auSÍIia.res. 

ZONA I " — DEFENSAS ACTIVAS 

Agua contra incendios 

Artículo 202. -^- Deberá - existir una 
red de cañerías de áepia contra Incen- 
dios. Independientes de la red de agua 
industrial, con la que podrá Ihterconec- 
tarse ev'entuaimente, que alimentará hi- 
¡irantes para mangueras, monitores o 
pitones fijos y lanzas generadoras de 
niebla. 

Artículo 203. — Como mínimo debe- 
rán instalarse los dispositivos necesa- 
rios para que en cualquier punto de la 
zona que se considera puedan concen- 
trarse, seis (G) chorros de agua, prove- 
nientes de tomas independientes, de un 
i-ííuda] individual superior a treinta me- 
tros cúbicos (30 mS.) por hora, La con- 
centración de chorros no deberá reali- 
zarse con mangueras cuya longitud ex- 
?i'da 120 metros. 

Artículo 204. — La alimentación de 
f.-jta red se asegurará mediante dos 
fuentes independientes de bombeo y 
energía y las reservas de agua serán 
tales que aseguren un funcionamiento 
continuo durante un mínimo de cuatro 
horas (4), de la instalación trabajando 
al mfiximo de la capacidad normal de 
hw equipos de bombeo. La presión mí- 
nima de 7 KgJcm2, en la toma más ale- 
jóla, con el máximo de bocas abiertas 
qu* 1 pueda ser necesario. 

Artículo 20Í!. - — Cada equipo de'bom- 
"?i o tendrá una capacidad mínima ade- 
cuada para alimentar simultáneamente 
<>' í-ineuenía por ciento (ñO ojo) de tO" 
i'o.s los dispositivos instalados para la 
defensa de la manzana que reviste nía- 
vi ir importancia. La central de agua con-- 
tura por los monos con un equipo de 
l timbeo de resarvá de capacidad equb 
valente a ]a indicada. 

Articulo 206. — El numero de ele- 
nonios móviles de conexión (itiangue- 
V3 f \ lanzas, llaves, etc.) y el de auxi- 
liares (nntoboinbas, motobombas, palas. 
picos, hachas, etc.) forma parte del Rol 
d*i Incendios sobre el cual se trata en 
» ! presente capítulo. 

ZONA. I — SERVICIOS IGNIFUGO 
ESPECIAL 

Artículo 207. — Deberá contarso con 
Un sistema para generación de espuma 
ignKtiga que alimentará mangueras ' es- 
pálales. El número de éstas, así como 
.su distribución y el conjunto de acee- 
s*iriow para la finalidad expresada, será 
tas qua contempla adecuadamente las 
ne^ifddades de la instalación. 

Artículo 208. -•— Deberá contarse con 
una reserva tal de productos generado- 
res d« espuma une aseguren el funcio- 
namiento de la instalación o su máxima 
rapacidad durante una (1J hora como 
mínimo, cubriendo la zona que se con- 
sidero de mayor peligrosidad. 

Artículo 20Í1. - — 1731 diseño general de 
lt instalación será tal que asegure que 
i! Intervalo entre la puesta en marcha 
v la llegada del producto ignífugo a 
la t<>ma más lcj&tta, no sobrepase los 
í minutos, o 

Artículo 2-10. - — En caso de requerir- 
Sí asua para el funcionamiento del sísr 
ti-uia iy.nífl?o, la cantidad requerida pa- 
ra c! ímervaln íuínimo indicado en el 
niLr'uU) anterior deberá sumarse a las 
)•<--■■' ; rr;is OíípCi'ifi'-fidart on d apartad* i 
rt-líttivo a "Agua evntra Incendios" úo la 
Zona i - Attículo 20t. 



ZONA I ■— APARATOS EXTINTORES . la subdivisión en maíniana de la Zona 

^„ ■fj.j-.p,,- [ I, considerada, se ajustará a io que es- 

jji, iuhw (tablecc la planilla N? 1, que se acom- 

Artíctílo 21.1. — • Deberán distribuirse ' paña. (F s . 98). 

aparatos extintores de fuego cuyo nú- > Artículo 21T. — Líi3 manzanas en que 

mero, características' y ubicación seriln | s o dividirá una destilería, tendrán de 



tales oj-e contemplen en forma adecua- 
da las necesidades de la instalación. Se 
considera Indispensable que <?ntre los 
aparatos extintores mencionados, haya 
de los tipos nece^íirios para fufgos de 
la Clas'e B y C. 

Artículo 212. — Deberá existir una 
red de vapor de agutí con derivaciones 
individuales para 'hogares de hornos y 
cámaras ide cabezales de tubos de alam- 
biques tubulares. Cada una de estas de- 
rivaciones tendrá una válvula individual 
de bloqueo que se ubicará convenien- 
temente alejnda del punto a proteger. 

Artícuio 2U. — Deber:') n preverse, 
además, tomas para mangueras de va- 
por cuyo número y distribución se- fija- 
rá de manera análoga a lo extabheido 
en los artículos 207 y 3.11. 

Artículo 314. — La a!imC5itr-if , ó:x de 
r=ta red do vapor podrá f-c-r la ivd i rin- 
c'pal de vapor industrial de alta Ji "c Aún. 

ZONA I — BATERÍAS PE TUBOS DE 
ANHÍDRIDO CAUP.OXICO 

Artículo 215; — Aunque no se consi- 
dere indispensable, su empleo puedo sor 
aconsejable en los recintos cerrados to- 
tal o parcialmente, donde existan ries- 
gos de derrame de productos inflama- 
bles a elevada temperatura (salas de 
bomba, etc.?. No obstante, podrá eli- 
girse este tipo de protección cuando se 
estime necesario. 

ZONA I —.DEFENSAS PASIVAS 
Distaiiciamíeiitás- entre equipos 

Artículo ¿i ti. — TA distancian! i^nto 
entre equipos, unidades de oparación y 



ciento veinte a ciento ochenta metras 
(120 a 180 mts.) dj lado, separada» y 
rodeadas por calles do quince mol ron 
(!!">} de ancho corno ■ mínimo, ontre lí- 
nea» de edificación. 

Artículo 218. — Lan calles que cotí enn 
las manzanas de unidades serán prefe- 
rentemente del tipo terraplenado de ma- 
nera de constituir recintos de carácter 
defensivo que contengan los posibles de- 
rrames directos de producto y será" 1 ap- 
tas paca el rodado de vehículos de las 
unidades de incendio, aun en los días 
de lluvias, de modo que los elementos 
móviles ele las defensas contra incen- 
dios de la planta b de Bomberos, pue- 
dan desplazarse sin inconvenientes en 
ea.so de siniestros. 

ZONA I — MUROS DE CO'NTENCEON 
Y COliTALLAMAS 

Artículo 213. — En el caso general 
no se Considerará necesario el empleo 
de muros de contención como medio de 
defensa en esta zona, en atención a las 
medidas dispuestas en los artículos 21.C, 
217 y 218 sobre distancíamien^o. Sólo 
se exigirá la construcción de estos mu- 
res, cuando por razones especiales de 
dis. ño so considere imprescindible f pa- 
rn los que se preferirá el hormigón ar- 
mado como material- de loa mismos. 

Artículo 220. — Si existieran recin- 
tos d esiín a dos al alojamiento ^ d e equ i- 
pos de bombeo para el movimiento de 
productos calientes, los muros que 'se- 
paren esto recinto de cualquier otro de- 
berán ser del tipo cortallamas. 

ZONA I — DESCARGA DE 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA 



PLANILLA N» 1 
DISTAYCI AS MÍNIMAS EX 3.jJ?mÓS I^XTJÍK UV11> VIWÍS 

>: rxiuivos es j>rstu jsiuas 

AÍÚTCÜLO N» 21(! 



D E S D E 



H ASTA 



DISTANCIA. 
EN METROS 



Equipos con fuego de- 
una unidad de elabora- 
ción (1) 

Ídem ídem. 

Unidades dé elaboración 
donde so trabaja con 

fuego 

Casa de Calderas - Usi- 
nas 

Central de incendios 

Edificios de envasarlos y 
almacenamiento de pro« 
duct. envasados 

Cusa de bombas princi- 
pales 

Planta de gas, gas li- 
cuado, gasolina, etc. 

Gasómetros de alta ó 
baja presión. Tanques 
de nlmaecínam. de gas 
licuado 

Piletas principales de re- 
cuperación 

Cargad rro do camiones 
y vagones 

Chimenea tle emergen- 
cia . 

Chimenea de combustión 



Equipo con fuego de la 
misjna unidad 

Equipos sin fuego de la 
misma unidad 

Unidades de elaboración 
donde se trabaja con o 
sin fuego 

Cualquier unidad do ela- 
boración 

Cualquier unidad de ela- 
boración 

Cualquier unidad de ela- 
boración 

Cualquier unidad de el:i-( 
bo ración 

Cualquier unidad de ela- 
bor. con fuego 

Cualquier unidad ti ó e!n- 
boc, sin fuego 



Cualquier unidad de ela- 
boración 

Cualquier unidad de ela- 
boración 

Cualquier unidad de ela* 
boración 

Cualquier unidad de ela- 
boración 



Medidos de borde a 
borde 

• 10 

En recuadros separa Jos 
por calicó 



:;o 



15 



En recuadran sopriraJos 
por. calles 

ídem, Ídem ^0 metros 



Sb 



30 



(1) Una batería de alambiques cilindricos so considera como un solo equipo, 

Artículo 221. — Se considera necesa- 
rio disponer en las estructuras y equipos 
metálicos, medidas especiales para pro- 
tección contra descargas dé electricidad 
estática, ya sea atmosférica o provoca- 
da i>ór la fricción de fluidos en conduc- 
tos o recipientes. 

. Cuando existan estructuras de mani- 
postería (chimeneas, etc.), cuya altura 
sobrepase el nivel medio del resto de 
las instalaciones, aquellas serán prote- 
gidas con pararrayos. 

ZONA I — DISPOSITIVOS 
T MEDIDAS ESPECIALES 
Artículo 222. — Toda estructura metá- 
lica que soporte el o los elementos prin- 
cipales de operación, deberá ser prote- 
gida con una cubierta de material resis- 
tente a la acción de las llamas. 

Artículo 22". — Se deberá instalar 
pn los recintos cerrados (casas de bom- 
bas, etc.), los dispositivos necesarios pa- 
ra evitar mediante una adecuada ven- 
tilación, las posibles acumulaciones de 
gnsoii o vapores en concentraciones peli- 
gróos. 

Artículo 221. — Toda la zona do ope- 
ración debo contar con un sistema co- 
lector de descarga de nmergencia para 
ovaeutr productos líquidos y vapores 
contenidos cu los equipos ou caso do ín- 
condio . Tal sistema estará formado por 



dos redes independientes: una para re- 
cibir las descargas de líquidos y otra que 
recibirá las de vapores, evacuando la 
primera desellas en'la parto interior de 
una chimenea ele emergencia y Ja se- 
gunda, en lo posible, en una chimenea 
do combustión, o, en su defecto, on la 
parto superior de' la de emergencia. El 
slstoma de evacuación estará difleííado 
do tal modo que la perdida de carga do- 
terminada en las cañerías y los chime- 
neas por el máximo do productos que 
-sea necesario evacuar, mimada a la pre- 
sión a que están calibradas las válvulas 
de seguridad, sea inferior a la tensión 
máxima admisible de I03 equipos res- 
pectivos. 

. Articulo 225. — Cuando on b;ise íéI vo- 
lumen de gases y vapores que- pueda 
ser preciso evacuar en forma permanen- 
te o en un momento dado se considere 
necesario, se exigirá la instalación de 
uno chimenea de combustión, do altura, 
capacidad y demás características a fijar 
en cada caso particular. 

Art. 22C. — Independientemente do 
las condiciones técnico-operativas a que 
debo ajustarse el sistema de drenajes. 
el mismo deberá estar diseñado en tal 
forma quú so evite la propagación do lla- 
mas a travos del mismo. 

Articulo 227. — De exiaiiv triimlnirati, 
ya sean abiertas o cerradas, para el ten- 



dido de cables y cafím-fas, las misnm? 
deberán tener a intervalo» adecuados y,. 
en especial, on los cruces de calles, dis- 
positivos que eviten hi propasación te 
llamas. Contarán con un drenaje efi" 
ciento quo impida la acumulación de } í- 
quidos. 

Artículo 22S, — A fin do impedir <n» 
los residuos líquidos oíluyentcs d- 1 la 
Zona que se considera, sean de caráfbu' 
inflamable, los drenajes so concebirán 
con piletas de recuperación en número 
y de características adecuadas a tal fi- 
nalidad. 

Artíiüilo 229, — En los recinto.? ^n^ 
encuadran agmpamicntos industriaos 
en recuadro o manzanas, toda ins'-üa- 
eión. eléctrica. ,ya sea de fuerza motriz, 
do iluminación o para cualquier otra 
finalidad, destinada a atender equinos 
que en operación normal puedan dea- 
pnmder g^nr^ o líquidos inflama V>" ';3. 
deberá ser del tipo' segura. contra e^pto- 
sioiic H . 

Artículo 2:¡0. — flobrc orden y Jim* 
pieza: Se deberán extiemar las müdidys 
tendientes a mantener, dentro do toa*" 1 el 
conjunto de la zona que so considera. * i l 
mayor orden y limpieza compatible mn 
las actividades que on la misma fsO des- 
arrollan . Deberá tenerse espeeialim-nto 
en cuenta, la necesidad de evitar orde- 
namientos deficientes quo provoquen di- 
ficultades pnva la ejecución do las ula- 
niobríis de defensa en caso de emorfion* 
cia. 

ZONA U '•-- DEFENSAS ACTIVAS 
Y IrASIVAS 

A.rtieuto 2:11. — Se cumplirán en r>-,ta 
ííOiiü de destilerías, todas las disposicio- 
nes defensivas establecidas para las ins- 
talaciones denominadas "Parques do 
tfinquea de almacenamiento de petróleo 
crudo ylo su derivados", según so di-ta- 
Jlau en el Capitulo II, ijuc traía csido- 
effieamoutc de ollas. 

ZONA XÍX -- IVEFENSAS ACTIVAS 
As'iri. con ira Jiiefi»tHos 

Artículo !¡82. — lista KOna contará i-on 
una red de a','ua contra incendios couer- 
ra-la con la red principa) requerida pava 
la Zona J\ stgmi lo dispuesto en el A.f 
ticuío 2Ó2 y oí) c!la 30 preverán tfti.w* 
para mangueras, Cuyo número y distri- 
bución estarán para cada caso en con- 
cordancia con la magnitud de tas ¡tu;- 
taliviones a defender. I*a distribución 
de las toman será tal que permita el ata- 
que do los fuegos posibles tanto et: íl 
iutftiioi* como exterior de los edifi-'loi* 
que integran la zona. 1.a instalación df>- 
rociadores (sprinklera) automáticos o so- 
mía uto maricos, sólo se efectuará cuan- 
do así sé lo exija. 

Artículo 2M3. — IjOs sitios descuhieixoa 
donde pu-^ilan originarse focos de in- 
cendios deberán ser igualmente cubier- 
tos con las tomas fie cata red. 

Artículo 234. — El consumo de :it,''a 
probable de la red cpic se considera VpO 
aumentará la capacidad de los equiuc* 
do bombeo ni la> reservas quo se hayan, 
fijado como consecuencia de lo dhspucf;to 
para la ".-iffensa d"; Ins Zonas I y II. 

Artículo 2'AT>.' — J"-:i trazado de la rvd 
y la disposición de las tomas será ral, 
que llene con offcicia y en forma es*>^- 
cial la condición d.- -1 evitar ?a- prona:* 1- 
clón de euíihpii'M 1 fuego de esta Zona ;\ 
las Zon«s I y 11*. 

ZOXA III, — SERVICIO IC!-N LPIJC 11 
ESPECIATj 

Artículo 230. — Este tipo do defeivsi 
será empleado en esta zona únicamente 
r¡n aquellos lug'ii-cs techados o deseu- 
biertos donde a^ manipuleo o almacnun 
regularmente derivados de petróleo en- 
vasados, en cuyo raso so podrá utilizar 
una pi'olongaciú» 1 del sistema prinetpii? 
do Zonas i yjo IT o Men se dispondrá 
de elementos portátiles que permitan la, 
generación, de espuma Ignífuga, median- 
te conexiones con la red de agua contra 
incendios. 

Artículo 2íí7. — La distribm'ión de 
elementos y diíipositivOB ya sean fijos o 
portátiles será tal quo cualquier punto 
do la zona, en las condiciones fijadas 
en el artículo anterior, pueda ser alcan- 
zado con espuma, desde dos lugares dls 
tintos como mínimo. 

ZONA III — APARATOS 
EXTINTORES DK FÜMQO 

Artículo 23S. *— J,a distribución t\ 
aparatos extintores de fuego en a. «a* 
bienios techados se hará siguiente Io.-í fi- 
ncaniientos que a continuación se de- 
tallan y que deberán 1 entenderse como 
medidas mínimas. 

Artículo 23?. — En edificios de depó* 
sitOG dando no existan productos tale? 
como nafta, kerosene y similares en la- 
tas o Tambores, a en talleres, oficina.^ 
etcétera, habrá una unidad de extinto! 
por cada trescientos roetroa cuadrados 
(300 »i2.) de superficie, nó debiendo ser 
necesario recorrer desdo cualquier pun- 
to del local a proteger, más do veinto 
metros (20 m.J haala un aparato rv. 
tintor. 

Art. 2¿0. — Kn deposites donde exis- 
tan productos tales como nafta, kerosc 
ne y similares, en latas o tambores, í»t 
plataforma de envasado, usinas ehVtrl- 
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cita, salas do calderas, laboratorios y. si- ¡ feria de Agua contra Incendio y Ser- 
mllaics, habrá una unidad de extintor , vicio Ignífugo Especial, podran ser en- 
cada doscientos metros cuadrados caradas como correspondientes al con- 
(200 m2.) de superficie, no debiendo, ser ! junto de instalaciones comprendidas en 



necesario recorrer desde cualquier punto 
del locnl a proteger más de quince me- 
tros (l'i m.). En estos sitios se ubicará. 
además, un recipiente metálico, con ta~ 
pa, conteniendo arena y dos palas, a 
efectos de su utilización en caso de po- 
sibles derrames o para sofocar incendios 
incipientes. 

Artículo 241. — El tipo de aparato 
extintor a colocar en cada ambiente de- 
penderá de la naturaleza del fuego pro- 
bable, conforme con la índole del mate- 
rial a defender. 

Artículo 242. — Los aparatos extinto- 
res serán ubicados en lugares accesibles 
a una altura que en ningún caso será 
mayor de 1,50 m. sobre el nivel del sue- 
lo, a fin de permitir su uso con la mí- 
nima pérdida de tiempo. 

Artículo 243. — La defensa de sitios 
descubiertos donde puedan producirse fo- 
cos de incendios, se encarará con el uso 
de apa i-atoa extintores y con derivacio- 
nes de las redes principales de agua y 
espuma Ignífuga, según se dispone en 
los artículos 233 y 235. 

ZOXA IíT — VAPOR DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS 

■ Artículo 244. — No se considera indis- 
pensable prever este tipo de defensa en 
esta zona. 

ZONTA III — BATERÍAS DE 
ANHÍDRIDO CARBÓNICO 

Artículo 24S. — Sólo cuando se estime 
necesario podrá exigirse una protección 
do este tipo en esta zona. 

ZONA III — DEFENSAS PASIVAS 
Distanciamientos 

Artículo 24G. — ■ En ]o referente a dis- 



ambas zonas, con fuente común de im- 
pulsión. Para fijar la capacidad de bom- 
ba», en este caso, y los diámetros de las 
cañerías, se tomarán normalmente aque- 
llos valores que resulten individualmen- 
te de la zona do mayor consumo, salvo 
que, por las instalaciones, se exija que 
se consideren consumos totales o par- 
cialmente acumulativos. 

Artículo 2íí9. — En las destilerías no 
se permitirá el ingreso de locomotoras 
con llamas abiertas. De requerirse este 
tipo de máquinas para maniobrar vago- 
nes en el interior de las mismas, se de- 
berá intercalar el número de vagones 
vacíos que permita efectuar los movi- 
mientos con la locomotora siempre si- 
tuada fuera del área de la destilería. 

Artículo 2G0, — I*as vías férreas que 
ingresen a las destilerías se vincularán 
eléctricamente en toda su longitud y se 
conectarán a tierra. En los puntos de 
entradas de tales vías al área de aqué- 
llas se instalarán juntas aislantes. 

Artículo 2CI. — En cualquier zona de 
las destilerías está permitido el uso de 
locomotoras accionadas con aire o va- 
por de agua (generado en fuentes exter- 
nas) acumulados a presión, de locomo- 
toras dicssel o diessel, eléctricas, siem- 
pre que cuenten con sistemas de protec- 
ción para evitar explosiones. 

Artículo 2C2. — El uso de zorras eléc- 
tricas automotrices se autoriza en las 
tres zonas, siempre que su Instalación 
eléctrica completa sea del tipo blindado 
y la recarga de energía se haga fuera 
de las Zonas I y II. 

Artículo 2C3. — Todo vehículo auto- 
motor o equipo con motor a explosión 
que transite en áreas de Inflamables es- 



ianciamientos de edificios o instalado- ¡ tara equipado con aparatos extintores 
nes descubiertas de esta zona con rea- adecuados a sus características y evitará 



pecto a equipos de la Zona I, se deberán 
cumplir las disposiciones de la Planilla 
N» 1. 

Articulo 24 7, — En lo referentj . dis 



chispas con arresta llamas. 

Rol de Incendios 

Artículo 264. — Bajo el concepto de 



lanzamientos 'de edificios o Instaíacio- "*ol de incendios" se agrupa el coujun 
nes descubiertas de esta zona con res- \ to de disposiciones relacionadas con los 
pecto a tanques de almacenamiento, Zo- Pantos siguientes 



na II, se cumplirán las disposiciones es- 
tablecidas en el Capítulo III. 

Artículo 248. — Con respecto al dls- 
tanciamlentc a fijar para las partes do 
nona, entre sí, se seguirán las exigencias 
siguió utos: 

a) Distancia mínima entre instalacio- 
nes donde se manipulen o alma- 
cenen hidrocarburos y . edificios 
donde existan fuegos, 30 metros. 

b) Distancia mínima entre instalacio- 
nes donde se manipulen o alma- 
cenen hidrocarburos y edificios 
donde no existan fuegos. 10 metros. 

Artículo 249. — Para el resto tíe las 
instalaciones, no comprendidas en el ar- 
tículo anterior, se fijarán distancias con 
miras a asegurar el fácil acceso del per- 
sonal v los equipos en caso de incendio, 
ZONA TU — MUROS CORTALLAMAS 

Artículo 250. — En cada caso parti- 
cular se fijarán la disposición y carac- 
terísticas de los muros cortallamas que 
puedan ser necesarios en el interior de 
galpones. depósitos y edificios en gene- 
ral o entre ellos. 

ZONA III — DESCARGAS DE 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Artículo 251. — Los edificios o esiruc- 
rtuas cuya altura sobrepase el nivel me- 
dio del resto de las instalaciones. :.erán 
protegidas con pararrayos 

ZONA III — DISPOSITIVOS T 
MEDIDAS ESPECIALES 

Artículo 252. — En todo local en que 
puedan acumularse gases o vapores de 
hidrocarburos en- concentraciones peli- 
grosas, se deberán Instalar los dispositi- 
vos de ventilación necesarios y adecua- 
dos .para su eliminación. 

Artículo 253. — El almacenaje de pro- 
ductos inflamables de carácter auxiliar, 
tiles como: oxígeno, acetileno, barnices, 
alcoholes, etc., se encarará disponiendo 
la construcción do un local o locales es- 
pecialmente ubicados, diseñados y pro- 
tegidos 

Artículo 254. — Queda - terminan to- 
mento prohibido el almacenamiento de 
pólvora, dinamita, gelinlta, nmn letones 
y cualquier otro producto de similar na- 
turaleza, dentro del área de r una desti- 
lería. 

Artículo 255. — Esta, zona deberá' es- 
tar provlsta.de una red do drenajes con 
su equipo de recuperación de inflama- 
bles y sus cámaras deberán ser selladas 
para evitar la propagación del fuego en 
caso de emergencia. Será Optativa su 
interconexión con las de las Zonas I y II. 

Artículo 266. — Eh todos los recintos 
que so manipulen o almacenen deriva- 
dos del petróleo, la instalación eléctrica 
será del tipo "snguro -contra explosio- 
nes". 

Artículo 257. — Se deberá mantener 
el mayor orden y limpieza, teniéndose 
especialmente en cuenta la necesidad de 
evitar ordenamientos deficientes que 
puedan dificultar las maniobras previs- 
tas pora casos de incendio. 
Disposiciones comunes- a las tic? zonas 

Artículo 258. — T^as exigencias esta- 
blecidas para las Zonas I y II, en ma- 



a) Planeamiento de las maniobras a 
desarrollarse en caso de incendios 
de cualquier lugar de las distintas 
Instalaciones. - 

b) Organización de las brigadas con- 
tra incendios y distribución del 
personal afectado a las mismas. 

c) Detalle del material móvil de ata- 
que a fuegos. 

d) Detalle de las herramientas nece- 
sarias. 

e) Sistema de* alarma. 

f) Simulacros de incendio. 

g> Revisación y mantenimiento de las 
instalaciones de Defensas Activas 
y Pasivas, 
h) En general, todas las medidas y 
medios necesarios para que, en ca- 
so de incendio, el ataque al fuego 
so haga en forma segura, rápida y 
eficiente. 
Artículo 2G5. — El Rol de Incendios 
deberá formar parte de la documenta- 
ción relativa a las defensas que se pre- 
vén para la protección de una destile- 
ría. 

Artículo 2GC. — Sobre punto a) Art. 
264: Bajo el aspecto de planeamiento 
de las acciones a desarrollar en caso de 
fuego,- el Rol do Incendio considerara 
en forma amplia todos los detalles qu* 
deberán tenerse en cuenta. Se fijará el 
papel do todas y cada una di las per- 
sonas que en él intervienen, el desti- 
no de cada elemento, etc., enfrentando 
la posibilidad de un incendio cualquie- 
ra sea su magnitud, en cualquier parte 
de la destilería. 

Artículo 267. — Sobre punto b) Art. 
204: Se dispondrá la formación de bri- 
gadas cuya misión . será iniciar el ata- 
que al fuego y realizar todas las manio- 
bras que a tal efecto sea necesario, tan- 
to en los sistemas de defensa fijos como 
móviles. Deberá existir una perfecta con- 
cordancia entro las necesidades de per- 
sonal para estas brigadas, eficientemCn- 
te concebidas, y la disponibilidad do 
personal en la destilería en cualquier 
momento. 

Artículo 208. — Sobre punto c) Art. 
264: En cada destilería deberá' contar- 
se con material y equipos móviles que. 
independientemente de lo «revisto en los 
arts. correspondientes a Defensaü Activas 
y Pasivas de cada zona, permitan la ge- 
neración do espuma ignífuga y la impul- 
sión de agua a presión. Las caracte- 
rísticas de , estos elementos y su núme- 
ro estará en concordancia con la mag- 
nitud de las instalaciones a defender y 
las destilerías harán en cada caso y en 
detalle las previsiones al respecto, así, 
como lo relativo a su distribución. 

Artículo 2C9. — Sobre pnnto ti) Art. 
264: El personal que integre las briga- 
das Del • Rol do Incendios deberá con- 
tar con todas las herramientas y acce- 
sorios necesarios para un ataque eficaz 
al fuego y las que requieran el manejo 
de los elementos defensivos, palas, picos, 
¡ hachas, llaves, reflectores, etc.. en nú- 
mero y do características tales que per- 
mitan afrontar el mayor incendio razo- 



nablemente previsible. Las destilerías ha- 
rán en cada caso y en detalle las previ- 
siones al" respecto y su distribución. 

Artículo 270. — Sobre punto c) Art. 
264: Cada destilería deberá contar con 
un sistema de alarma que abarque toda 
el área ocupada por las instalaciones de 
las tres zonas. El sistema a emplear, la 
ubicación de la central de alarma, dis- 
tribución de las estaciones de aviso, etc., 
dependerán de la importancia' do las ins- 
talaciones a defender. Fundamentalmen- 
te la Instalación do alarma deberá lle- 
nar los requisitos siguientes: 

El sonido de alarma deberá ser au- 
dible en todos los lugares de traba- 
jo en que se encuentren normalmen- 
te fas personas que estén incluidas en 
el Rol de Incendios. Se deberán ele- 
gir llamadas que difieran sustancial- 
mente de cualquier otra que se utili- 
cen en la destilería con cualquier fi- 
nalidad. 

El suministro de energía para ali- 
mentar el sistema de alarma deberá 
ser obtenido en dos fuentes Indepen- 
dientes entre sí. 

El código de señales que se emplee 
para este sistema deberá ser claro y 
no se prestará a confusiones de nin- 
guna naturaleza 

Artículo 271. '— Sobre punto f) Art. 
264: Deberán realizarse periódicamente 
simulacros de incendio con Intervención 
de parte o la totalidad do las brigadas 
del Rol de Incendios con sus equipos y 
elementos, estos simulacros se progra- 
marán de tal manera que los simulacros 
parciales se realicen una vez por mes y 
los te-tale." dos veces por año como mí- 
nimo. 

Artículo 272. — Sobre punto g) Art. 
264: Formará parte del Rol de Incen- 
dios la adopción de todas las medidas 
necesarias para el mantenimiento en 
perfectas condiciones de las instalacio- 
nes, equipos y elementos que constitu- 
yen las defensas contra incendios, en su 
totalidad. 

Artículo 2 73. — Sobre punto h) Art. 
264: Independientemente de los elemen- 
tos específicamente afectados a las de- 
fensas contra incendios, tal como se los 
consignara precedentemente, el Rol de 
Incendios contendrá un detalle de los 
medios auxiliares que no siendo exclusi- 
vamente para tal finalidad pueden ser 
necesai ios en caso de incendios. En este 
aspecto estarán incluidos los vehículos 
de transporte de personal y materiales. 
elementos médicos, etc. 

El conjunto de elementos y personal, 
incluidos en el Rol de Incendios, debe 
ser de tal orden que pueda por sí ha- 
cer frente al incendio de la mayor mag- 
nitud razonablemente previsible. No obs- 
tante, deberán adoptarse las disposicio- 
nes para poder contar, en caso necesa- 
rio, con el auxilio de los Cuerpos de 
Bomberos Oficiales o de organizaciones 
similares dé instalaciones vecinas. A tal 
efecto, el Rol de Incendios contendrá 
expresamente la forma en que se debe- 
rá dar aviso y la función que desempe- 
ñarán en esos casos de emergencia. 

De deberán colocar en lugares visibles, 
el número de señales y leyendas necesa- 
rias para orientar al personal del Rol 
de Incendios sobre la ubicación de los 
elementos móviles y fijos de defensa, así 
como un detalle del conjunto de manio- 
bras que deben efectuarse con estos úl- 
timos, con relación a las distintas Ins- 
talaciones que protegen. 

CAPITULO III 

DEFENSAS EN PARQUES I»E TAN- 
QUES 1>.E ALMACENAMIENTO DE 
PETRÓLEO CIÍUDO Y/O 
SUS "DERIVADOS 

En este capitulo se trata lo referente 
a parques de tanques que contienen pro- 
ductos que son líquidos a la presión y 
temperatura atmosférica. 

Las medidas dispositivas que se re- 
fieren a tanques que contienen gases 
licuados se encontrarán en el Capítulo 
V relativo a Plantas de Gasolina. 
TANQrUK A NIVEL O F.LEVADOS 
- DISPENSAS ACTIVAS 
Agua .contra incendios 

Articulo 301. — En todo parque de 
tanques deberá existir una red de caña- 
rías de agua contra incendios que ali- 
mentará dispositivos destinados funda - 
mentalmente a la refrigeración* de las 
unidades de almacenamiento en caso de 
incendios en tanques próximos. 

Artículo 302. — - Los dispositivos qur- 
se mencionan en el artículo anterior se- 
rán los siguientes: 

a) Hidrantes en número y distribu- 
ción tal que sea posible concentrar 
en cualquier punto del parque sei? 
(6) chorros de treinta metros cú- 
bicos (30 m.S) por hora cada une. 
como mínimo, sin que sea nece- 
sario tender líneas de mangueras 
do más de ciento veinte metro? 
(120) de longitud. 

b) Pitones o monitores y¡u otros dis- 
positivos fljo s especiales que per- 
miten la formación de cortinas dt- 
agua aisladoras entre un tanmv? 
incendiado y los que lo rodean. La 
capacidad de estos dispositivos se- 
rá tal que todos los tanques que 
rodean a otro presuntamente incen- 
diado, puedan recibir un caudal de 



agua de treinta litros por hora por 
cada metro cuadrado (SO litros] U| 
m.2) de superficie exterior (techo 
más envoltura lateral). La acción 
de estos elementos, podrá ser ejer- 
cida de Inmediato por la simple 
apertura de las válvulas o dispo- 
sitivos de esa instalación. 

Artículo 303. — Para atender los ser- 
vicios a que se refieren los puntos an- 
teriores se contará con instalaciones d« 
bombeo cuya capacidad normal será la 
•suma de los gastos requeridos para hi- 
drantes y dispositivos de refrigeración 
ajando para este último el valor que re 
snlte de la necesidad de refrigerar *1 
conjunto de tauque s que hagan la su- 
perficie mayor en las condiciones fija- 
das en el articulo anterior. 

Artículo 304. — El suministro io 
agua, en la cantidad establecida en los 
artículos precedentes deberá asegurarse 
con dos (2) fuentes de impulsión inde- 
pendientes, cada, uua de las cuales, poi* 
sí sola, tendrá la capacidad necesaria 
para ello. La energía que se utilice para, 
la impulsión del agua, deberá provenir 
de dos conexiones o fuentes Indepen- 
dientes. 

Articulo 305: — Se contará con las- 
reservas de agua necesaria para asegu- 
rar el funcionamiento de uno de tos 
equipos de impulsión, a su máxima ca- 
pacidad, durante un mínimo de cuatro 
(4) horas en forma continuada. En zo- 
nas mediterráneas de notoria escasez 
do agua este mínimo podrá reducirse t» 
2 horas. 

SERVICIO IGNIFUGO ESPECIAL 

Artículo 306. — Deberá contarse con 
un servicio ignifugo especial que per- 
mita la generación do espuma y su en- 
vío sobre la superficie de fluido alma- 
cenado en todos los tanques y a tomas 
convenientemente distribuidas en el par- 
que para la conexión de elementos por- 
tátiles. Este servicio no es obligatorio 
para los tanques de techo flotante o que 
almacenen lubricante. 

Artículo 307. — I. a cantidad de agen- 
tes ignífugos existentes en la planíi*. 
será la necesaria para cubrir con un 
manto de 30 cm. de espesor de espuma 
el área del mayor recinto de conten- 
ción incrementada con la superficie de 
los tanques restantes, computada en su 
proyección horizontal. 

Se entiende por tanques restan tos loi 
Incluido? en el grupo do tanques de] 
que se considera y que están delimita- 
dos por los caminos que contornan esc 
agrupamiento. 

Dicha cantidad podrá reducirse en 
consideración a la menor peligrosidad 
de los productos, almacenados, aisla- 
miento relativo de los tanques, posibi- 
lidades de utilizar productos ignífug'i* 
de instalaciones próximas, etc., pero no 
será Inferior al 50 o/ de lo estipulado 
en el párrato primero. 

Artículo 303. — Los tanques de alma- 
cenamiento deberán contar con sus ai- 
maras de espuma apropiadas al sistema 
ignífugo que sj haya adoptado. 

Se exigirán, no obstante, que caáa 
parque de almacenamiento disponga '!« 
una insta.. .-n portátil adecuada para 
arrojar espuma al tanque en caso de 
■lúe f mease la instalación fija, además 
del conjunto de mangueras y lanaas es- 
peciales aptas para tal finalidad. 

Artículo 809. — A los efectos del di- 
seño de la instalación so fijan en lo*« 
artículos siguientes, las condiciones mí- 
nimas que deberán cumplirse. 

Artículo 3.10. — La cantidad do es. 
puma que se deberá enviar, como mí- 
nimo a los tanques será de treinta li- 
tros por minuto y por metro cuadrado 
(30 1. miii.jin.2). 

Artículo 311. — La capacidad mínimí 
de la instalación; equipos do bombe*', 
'añerías, etc., se fijará considerando 
■a necesidad de enviar el caudal ci- 
tado dtí espuma al tanque de mayor su- 
perficie del parque. 

Artículo 312. — Ningtma cámara d-i 
espuma será proyectada para mis oe 
10.000 litros por minuto. 

Artículo 313. — El diseño de la ins- 
talación ignífuga será tal que el inter- 
valo que transcurra desde la puesta en 
marcha de la instalación hasta el mo- 
mento en que se obtenga espuma en im 
boca de descarga o toma más alejada, 
no será mayor do siete minutos (7) 

Artículo 31-1. — En ra^o de reqi 1 -?- 
rirso íigua para el funcionamiento del 
servicio Ignífugo especial, la cantidad 
correspondiente para agotar las reser- 
vas de producto ignífugo. . deberá su- 
marse a la que se estableció pu ra «1 
Servicio de Agua contra Incendios i io 
Cl Artículo 305. 

Artículo 3.1 íí. — Deberá contarso co*i 
■los fuentes de energía independientes 
para la generación de espuma ignífuga 
y la capacidad do cada una de ellas so- 
rá suficiente para servir cl máximo re» 
querido. Si para la generación de espu- 
ma se parte de agua a presión, ósta po- 
drá provenir del Servicio do Agun con 
tra Incendios, debiéndose en tal caso am- 
pliarse convenientemente este últlnu 
(bombas, cañerías, etc.). I^a energía qm 
se utilice para la impulsión de espumí 
en cada una 'te las fuentes, será tam- 
bién de conexión independiente. 
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Artículo 31 G. — Deberá contarse con 
tpairutos extintores Ge fuego cuya dis- 
tribución en los locales'y ambientes te- 
;hados asegurará los lincamientos es- 
tablecidos en log artículos 230, 240, 241 
f 242. 

VAPOH 3XE AGUA CONTRA 
INCENDIOS 

Artículo 317. — El vapor de agua 
«olamentc se aplicará, en cosos de ex- 
cepción. 

BATERÍAS DE ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO 

Artículo 318. — Aunque no se ■■estime 
Indispensable, su uso puede ser acoi.- 
iojuble en los ambiente cerrados en qae 
exista el riesgo de derrame de produ *.- 
tos, o se almacenen elementos inflama- 
tiles (sean o ~ho derivarlos de hidrocar- 
buros). No obstante, podrán exigirse es- 
te tipo do protección cuando se consi- 
dere necesario. Las válvulas de apertu- 
ra de la circulación del anhídrido car- 
ti6n;eo deberán hallarse afuera o en tá 
tios prot.-.s'idoa. 

/JHSPOñlTiVOS Y MEDIDAS 
ESPACIALES 

Artículo 31 y. — EL diseño de la s ru- 
dos de cañerías y medios destinados al 
movimiento* de ; los productos que alma- 
cenar, les tañónos, para casos de emer- 
gencia tendrá provisiones qua iicrinitai» 
evacuar volúmenes do inflamables J-: 
Importancia a otros sectoreg de U's Ins- 
taládsenos, evitando el aumento del po- 
tencial de p-digro de 1a zona sinies- 
trada. 

Tanques a nivel o -elevados — Defensas 

""asA\is - — ■ Dis'ancíamieutos nihiún-.u* 

entre tíinq-jes 

Artículo TÍO. — El distancia-miento 
«mire tanques, y entre ta- ques e ins- 
talaciones para almacenamiento del pe- 
tróleo y sus derivados", tomará referen- 
cias do acuerdo á la zona en que se Ins- 
talen los parques que -se definen como 
sigue: 

a) Cajnpos de explotación 

b) Zonas portuarias. 
c> Aeropuoríos. 

ti) Zonas industriales mediterráneas. 
e) Zouas residenciales urbanas y sub 

urbiimis. 
f) titilas caminoias. 
g) Rutas ferroviarias. 
Artículo 32]. — Eos distanciamientos 
ititre tanques serán coma mínimo una 
vez id diámetro del tanque mayor más 
ircrca.no .medido de pared a prr ecl do 
tanque. 

No se admiürán ¿ilmaecnamiciHos de 
más de '10 .000 ni3... cuando se trate do 
avrrupamicntos en un solo recinto. Cuan- 
do j;c i'ate de fuel oil o lubricantes, u¿e 
limite puede elevarse -a í.ü.OOO m*.l. 
'. No so admituán en los agrupamient-us 
tanques de más de lí.000 mÜ, de .;'H>a- 
cidad. ¡ 

Cuando se trate da bu. .ques de más 
de t.í.'JHO in:;„ se adoptarán dispo^cín- 
. «es esjjnciíiJ-'s yuo norán objeto de na 
previo acuerdo' con el organismo com- 
petente. 

Artículo ?>'¿'L — En tod-.i pa'-iue oo 
ali.viccim miento, además de I'J3 distan- 
cias mínimas que los t:i ''iflpiOH deben te* 
ner eati e íá. cua'quicr tanque estará 
distanciado: 

u ) Del límite de concesión: *£ diáin-T 
tro, r.on un mínimo do 15 n:.eti»<. 
De los caminos públicos: 3 díame 
tro, con »i'i mínimo de 3 5 "metros. 
De bis vías terrean g¿noriiLoí=: 1 
diámetro y í¿, con un mínimo de 
4 5 metros. 
,1) De las casas Jubilación e ínstala" 



nadas al servicio de ■ transportes *de hv 
flamables líquidos que comprenden: 

a) Oleoductos. 

b> Buques tanques. 

«) Vagones tanques. 

d) Camiones cisternas. 

Los distanciamientos de estas insta- 
laciones, y de los propios servicios, con- 
templarán medidas destinadas a salva- 
guardar la seguí Idad pública, y tendrán 
en cuenta las previsiones especíales que 
aconsejen las autoridades competentes 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Artículo 32S. — Eos distanc lamientes 
para tanques elevados en aeropuertos, 
contemplarán los lincamientos generales 
de los artículos piccedentes, pero ado" 
más tornarán especialmente en cuenta 
el tráfico ai-reo para seguridad de las 
aeronaves y vidas, roaj listándose a las 
disposiciones do -lo codificado en. la ma- 
cona. 

Artículo ¡129. . — I^os endicamientos de 
los recintos .para la contención de ios 
der-.ames, tendrán una capacidad igual 
al volumen útil del tanque más un 10 </ . 

Cuándo se trate de un agrupa miento 
de tanques, el- volumen total dol recin- 
to será igual al volumen útil del lauque 
de mayor capacidad más el r>0 9f¡ de la 
caí >acidad total de almacenamiento do 
los 'ta-iqucs restantes. : 

Artículo 33 0. — Cualquier recinto 
constituido por los endicamientos desti- 
nados a contener el den ame total, ten- 
drá acceso ''libre en un 50 % de sn pe:í- 
motro para los vehículos portantes de 
elementos de extinción. Ei casos espe- 
ciales, la Autoridad Competente podrá 
autorizar recintos con s:'do un 25 c fo de 
pe i ni c tro libre, 

Artículo 331. — Todo recinto teml-á 
f:us endicamientos protegidos de la ae- 
trún de las aguas y del efecto de 'os 
ventos y en lugar visible se mantendrá 
un so.lalamic'ito que dcstrque la cota 
mínima, que debe mantener el endiea* 
míenlo en el foronanverdo. coi referen- 
c"*a iú inlcrlbr del recinto en el que se 
encueni-an contenidos los tanques do 
que se i rata. 

Artículo 3':t2. — El proveer ¿i los tan- 
ques de si-temas de refrig -ración par-, 
disminuir las pérdidas por evaporación. 
durante lo época de elevadas tempe stu- 
nts ik> reducirá las exigencias en cuan- 
to a distanciamicntos y endicamientos. 

Artícelo • 38". — En las zrmas aus- 
trales, don df 1 las temperaturas dificul- 
tan las d-efenpas activos, se aumenta r'm 
las defensas pasivas, en lo referente a 
disfnpciamicntos. como mínimo en. 
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rion"S Industriales vceln'-s: 
„ luciros del tanque nr-yor. 
é) T>e los bosques circunvecln .>.>. >ín 
una uxteupíón d. 1 ir>0 .metos. 

Artículo "2í!. 1 — Para el caso ce tan- 
ques que operan a presiones superiores 
a la presión atmosférica, lo^ dt^t Ancla* 
miemos so ajustarán a" normas es ( -ccin ! es 
que serán objeto de previa aprobación 
per prirte del Organismo Competente. 

Artículo 324. L,os dtstanCtamlcntos 

entro tanques podrán ser dismlnul-i.ts 
•cuándo se trate de tanqurs destinados 
íi alm;?ce'naririento de asfaltos o lubri- 
■rranics! en cuj'o cnso los mismos podrán 
-S(¡r reduqidos <'n un G0 <"/c, pero condicio- 
nado a finé dichos tanques so encuentren 
comprendidos en un. paique destinado 
tftxpresarríente ala 'finalidad, de almace- 
íiíi.r 'lubricantes o nsfaltos. 

j a rtj'i'.ujo "ii-'í-. — J^as salas de. bombas 
de '--¡.'-'alacioncs fijas contra incendios r¡y- 
tar,"in distanciadas de los tanques en 
■eu¡iU|iner" orientación, por lo raenos im.1: 
vei; el diábietro del tanque mayor- del! 
parque con un mínimo' de' 30, -mer'tros,- 
medidas desde la pared del tanque "nVásí 
cercano. "' ' '", ' 

Artículo 82C. — Será' óbj'í'tb tiTe espe- 
cial atención la peligrosidad que puedan 
-significar las zonas /colindantes' con His 
pi-rques de almacenamiento {Je'. Inflama.-' 
"bles,' particul'trínente en Jas zonas por- 
tuarias, cuyas medidas, especiales o. ca- 
sag..de (¡xcopción serán i Ooñt?rnp'|fa0o ,i "tíori 
el pr-jraniyipo "COinpeteutc./". -¿' n ". I 

Artículo 3L>7. — 'Se^djstí^g'^il;^!) ñ:s-'- 
tan criamiento c nav.a instalaciones destl- 



Artículo ?,Zi. — Donde po ■ la topo- 
grafía del terreno un eventual derrame 
■de producto incendiado (sobre ebnlti m 
canil) que supere los muros de conten- 
ción pueda hacer peligrar el resto de las 
instalaciones, so deberán prever muros 
complementarios que encaucen diclio de- 
:"a!iie hacia un lucrar conven :e --■-: rr 
elegido -pava el ata"''e del fu* ■. 

AHículo 33-"í. — J3*j los edificios', gal* 
pones o depósitos se preverán muros 
corta llamas si circunstancias especiales 
Afí lo aconsejan, Kl área niáxinrt en- 
ecrindn entre dichos muros será fijada 
en. e.o-"a caso particular por e! Orgairs- 
mo Comnctenf.e (Xormahne - ite ti leba 
án>- no deberá sobrepasar los 1.000 m'.'.). 

Pesen rfia de electricidad estática 

."trtículo :¡3G. — A efectos de desear- 
ga- la electricidad estática, los tanques 
mcíti lieos deberán ser conectados a tie- 
rra con el número de tomas que dc'er- 
mine la Autoridad Competente. El dise- 
ño de estas tomas será tal que se ponga 
en contacto la unidad do proteger cOn 
una capa de terreno donde la humednd 
relativa sea per' nanentemente supe - ior 
al cincuenta: por ciento (5D9¿>. 

Artículo- 3 3 7. — IjOs tanques de cons- 
trucción no metálico serán dotados de 
dispositivos que aseguren la descarga te 
la 'le.L'tneidml estática que puedan ap 
mr>coar los mifnios. 

lH.=píw*ÍÜvos y medidas esix-ciales 

Aitículi -3^S, — Todo tanque deberá 
tener orificios de respiración capaces de 
permitir el paso de los gases que fxpele 
o aspira el tanque.-Tias-dimonsiones.de 
los n. temos estarán en' coneor.lancia con 
loíf caudalfs "mñ.j-in.ipp de bombeo, más 
el ni Tvimiento ' do gases, y vn poros que 
determinen' Ifs condieiom^s cli'¡n£iif'!-ica.« 
de la zona. ' - ■ * . 

* Artículo 339. — - Vara tanques) qm- al- 
macenan productos- con punto de in- 
flíinme.'ón inferior a cuarenta grados 
centígrados' {4t)'-C) tales orlficiní! esta- 
rán conectados a ama o varias. yítlvuUi« 
de presión y vacío'.'. 

artículo *>40;' — Para tauquea que al- 
ma diñen productos eonjiiutós 'de infla- 
mación suítoidoi* -a cuarenta prrtúos cea-, 
tf grados ^tf^Cyi- (íe'-po*-: ,' disponer- de 
una véotil&cWn.'' libre protegida con te- 
jid?s de :jjambi;(j d u e. malla <0. 

Artícy É lí|.,yS.4"-;. ,'.-¡7-" ..Todps ,.^os tanques 
tfsjnijar^ñr.pon .alñ.ú" iñedip, dé^'cmergen- 
(•ja.qipí permita liberar presionqs inter- 
nas,'', excesivas, generadas , en -Jos. mismos 
cpr^o. consecuencia . íjc^sjí.uaclnnc^ íinqp- 
mfiles. ,',tg Jes ' cjún ó. t e\ cq ! ¿rita jn ; e.n t.o .de? 
pi;od4Ír f t.o qpe xpotíencq a raíz. de incen 
dios vecinos a la unidad. 



Articulo 2-12. — 331 diseño de ia junt n 1 
d^l techo con las paredes en los tan- j 
ques cilindricos verticales deberá ase- 
gurar que la rotaira del techo serü pre- 
via a la de cualquier - junta de la pared 
vertical. 

Artículo 343. — Se prohibe terminan- 
temente la eonstrucción total o parcial 
de tammfcs de almacenamiento de hi- 
drocarburos utilizando cualquier mate- 
rial combustible- 
Artículo ""44. — El empleo do moto- 
res fijos a combustión interna para ac- 
cionar equipos de bombeo de hidrocar- 
buros sólo se permitirá si los misnu-.a 
se separan, mediante paredes convenien- 
temente diseñadas, de las bombas pro- 
piamente dichas. 

; : Artículo 3-t5, — La isona de tanques 
estará - provista de una red de calles 
que permita el fácil acceso .a todos los 
elementos y dispositivos' que deben ma- 
niobrarse en las instalaciones fi.'as. de 
los defensas activas y que permita, ade- 
más;- la libre concurrencia a cualquier 
punto de los clementes portA files que 
constituyen el Rol de Incendios. 

Articulo 34 6.— Queda» exprésamete 
1c prohibidos todos los sistemas de al- 
macenamiento de pctréleo o sus deriva- 
dos que estén reali^adosi a cielo abierto. 

Articulo l!47. — Tocó' recinto "de tan- 
que cfctíirá conectado a una red de cap- 
tación de los derrames que- eventual- 
m'entc.' pudieran producirse. Dicha red 
concurrirá a piletas de recuperación 
adecuadas a la importancia de las ins- 
talaciones. 

La red será estanca en. el recinto y 
provista de tod es los dispositivos nece- 
sarios para evitar la propagación del 
fu^go, la inundación de recintos vecinos 
y la posibilidad de onda explosiva por 
[)r"p'-'u:fa de gases en la refl. 

A los efectos de 1 distan ciamlenio Oe 
dichas piletas de recuperación, cada uni- 
dad será considerada como un ta,nquc 
más, equivalente al tanque de mayor 
diámetro contenido en el parque. 

Lo precedente no será de apl-eaciún 
en los parques de almacenamiento de 
productos de consumo de grupos indus- 
triales no relacionados con la industria 
del petróleo. 

Artículo .349. — El trazado de. bis ve- 
des de cañerías destinadas al mov'm'en- 
to de los fluidos que se almacenan en 
los tanques íerá tal, que responda a los 
siguientes ■ r-íjirsitos: --: 
-aí-Xns -c-m^rías que atraviesen un 
- Tiurj de conr.ención no deberán 
afvctar la estamquoidad -de este. 
h) fíe ovitaríi, en lo posible, que las 
r • cañerías de servicio^de un tanque 

atraviesen el recinto de otro, 
■cl-El tendido general- de las cañerías 
■ i- ■se hará,, en lo posible,' agrupándo- 
b-.T "•* '-"■•"ort -de fac'Htar el asa- 
que a cualquier fuego qu*; pueda 
«f ■> -"n" l:is, con los'e'emen ¡ exi- 
gidos c*mo defensa activa del par-, 
■■■ que. en la forma mas eficiente y 
" económica. ■ 

Artículo 350. — T>ú' existir trinche- : 
ras, 1 ya se:tn cerradas o abiertas, para el 
tendido de cañerías y cables, las mis- 
más deberán t**n?r n. intcvaloa adecua- 
dos' y en o^p e-aí -en él Cruce 'de calles, 
dispositivos que eviten "la propasación 
d\> llaiii'a?. l^.itas trincheras conta'án con 
un adecuado drenaje para impedir la 
acumulación de líquidos. 

Artículo 351.. — * T^da instalación eléc- 
trica en la 7,ona de tanques y en los 
locales cerrados o espacios abiertos don- 
de se almacenen, manipulen o bombeen 
derivados de petróleo, deberá st?r seraira 
contra explosiones. 

Artículo 3E¡2. — En todo' parquo de 
i-inques las redes eléctricas pora ilumi- 
nación y fuerza motriz, serán subterrá- 
neas, 110 así las destinadas a iluminación 
de los cambios perimetrales. 

Artículo' 353. — Dentro'de los recin- 
tos deberá' existir la mayor limpieza po- 
sible, 'prohibiéndose cuando, el tanque es- 
tá en .servie'o, la presencia en aquéllos 
de cualquier clase de material combus- 
tible o inflamable. No se permitirá que 
la vegetación en los mininas se desarro- 
lle de manera oue pueda, s't foco d^ 
' fácil combustión. 

Artículo 354. — Se evitarán ordena- 
mientos ■■deficientes que' puedan obsta- 
culizar las maniobras en. caso do emer- 
gencia. ■ ■- ' * 

;' TANQU1&3 ENTJEK.RAl>pS 

Lo fjue :se dispone seguidamente es 
.aplicable .fínicamente en:-el caso de tr^- 
. tarso de tonques en que todas las tin í- 
,dades. sean enterradas. Cuando se d - 
ban proteger Tiarques en que existan 
tanques enterrados y -a 1 nivel o elevados., 
serán aplicables las med'das fijadas pa- 
ra- -óstns. . ... . . . 

-, Artículo 35ü.' — Solamente se- oonsí- 
dcrarfvD .tanques «n terrados y les serán 
iplicaldos las -reduccic|T)eR en las me- 
.didas,. defensivas que n.iás adelante se 
consignan, aquellos que cu|nplfin eou..l° R 
"s'ffnientes requisitos: ,„ .... . ; 

a) pebcrái), ..tener su ^jArte superior 
a una profundidad.., no menor , de 
sesi.'.nta. i centímet f i^'OS -((¡O cm.) je] 
i-'^-el del terreno y debejo.de la - 
\ cota de cualquier cañería qqntcta- 

da con £} { , La. prpfñndid. ..^citada 
podrá reducirse ai-cúarenía .y cin 
co cCnLímetros (45 "'cm'.) debiendo 



en este caso, construirse sobre el 
tanque una losa di hormigón arf 
mado de uince centímetros {15 
cm.) de espesor, conio mínimo, qna 
se entenderá treinta centímetros 
(30 cm.) por afuera di contorno 
del tanque en todas direcciones. 

b) Cuando el tanque se encuentre ^n 
un lugar en que puedan transitar 
vehículos pesados, la cubierta su- 
perior será de noventa centíme- 
tros (DO cm.), como mínimo, pu- 
diendo : educirse la misma a se- 
senta, centímetros (tíO cm.) si 1* 
carpeta eslá f-u-inaí-a por una losa 
de hormigón armado do quince 
centímetros (15 cm.) de espesor,. 

c) Cuando el tanque no pueda ente- 
rrarse en su total dad, la parte quo 
sobresalga del nivel del terreno se- 
rá cubierta con tierra hasta una aí* 
tura" de. sesenta centímetros, (CO 
cm.). sobre el techo de aquél. IÁ 
cubierta será horizontal hasta él 
contorno del tanque y luego des* 
cenderá en pendiente no mavor 
de %:X ljr. ' 

■ DEFENSAS ACTIVAS . '.' 

Asna contra Incendios, servicio 
ignifugó csj»ecJaj, etc. 

Artículo 350:- El Organismo -Cora» 

pétente, fijará en cada casa' particular, 
de acuerdo *a-]a importancia del parque 
y al tipo;- de construcción de los tan- 
ques, cuales de las defensas activas son 
exigibles y qué característ;cn3 y diseño» 
deberán reunir las obras y ¡o disposi- 
tivos. ,1 . ■ 

DEFENSAS PASIVAS 

Artículo 357. . — Cuando :oor sus cj» 
racterísticas constructivas el tanque n» 
efectúe un adecuado contacto eléctrico 
¡con tierra, se deberán prever los dispo- 
sitivos necesarios a tal fin. 

Artículo 35$. — Todo tanque enterra- 
do deberá tener un caño de ventilación 
que permita ; cl paso -de los gases que 
aspira y expele, L¿is dimensiones de talea 
canos estarán .de acuerdo a los caudales 
máximos de bombeo de caiga o descar- 
ga de la iv ! d'j.d. 

Articulo ¿p9 — La boca del caño do 
ventilación exigido en el articulo ant ■ 
rior, estará dotada de una llanta arres- 
taliamas y deberá tener una disposición 
y altura tales; que los gases y vapores 
.que salgan por ella no puedan introdu- 
cirse en recintos cerrados, entrar en 
contacto con llamas abiertas, ni, en í?b- 
1 neral, poder originar acumulaciones pe- 
ligrosas. Asimismo, la altura del cano 
{ será tal que por su boca no pueda fluir 
1 el líquido almacenado en ninguna cir- 
cunstancia. * 
! Articulo' 560. — En toda el área en 
que se encuentren enterrados tanques da 
almacenamiento de petróleo crudo, o su» 
derivados, las instalaciones eléctricas de 
toda índole "serán del tipo seguro con- 
tra explosiones. 

üCneralidndcs 

Artículo 3C1, — Las pequeñas planta* 
de almacenamiento deberán condicional 
sus defensas activas y pasivas con ele- 
mentos adecuados que estarán sujetoo 
en cada caso a la aprobación del Orga- 
nismo Competente. 

A este efecto, se considerarán peque- 
ñas plantas, las que almacenen un vo- 
lumen do hasta 1.500 m3, de combus- 
tibles líquidos livianos (nafta, kerosene 
y similares) y hasta 3.000 m'¿. de com- 
bustibles pesados (gas-oil, diesel-oil, fuel- 
oil). 

Artículo 302. — El distanciamiento «n 
el caso especial do los campos de expío* 
taciún podrá aumentarse a dos veces e) 
diámetro en razón de tenderse a redu- 
cir las defensas activas. 

Artículo 303. — Para calefacción d« 
locales no se admitirán sistemas a fue- 
go directo. 

Artículo 3G4. — Se prohibirá fumar, 
en general,. en cualquier tipo de insta- 
lación quo opere con combustibles, pu- 
diéndose admitir que se haga en I03 edi- 
ficios de oficinas, cuando ello no repre- 
sente riesgo de incendios, 
í Ai tículo 3G5. — Cuando sea necesa- 
I rio efectuar trabajos con fuegos abiertos 
' o qne puedan originar chispas, con equl- 
! pos industríales,, so deberá comprobar 
í previamente/ rriédiántc el uso de apara- 
1 tos adecuados^ ía ausencia de concen- 
j troelones peligrosas de gases. 
¡ Artículo 306'. — Se propiciará con 
1 carácter 'general 'el uso de "herramientas 
] .-Mitichispas. 

¡ . Jtol de Incendios 

t ' 

i Las disposiciones que contlone «I ar- 

j tículo siguiente son aplicables a parques 

■ de tanques elevados, a nivel o ente- 

' rrados. - 

Artículo 307; — El lío! de Incendios 
de parques de tanques do almacena- 
miento, deberá ajustarse en toda su ex- 
tensión a lo dispuesto .sobre este, aspecto 
en los .artículos correspondientes a la» 
Destilerías de petróleo en el Capítulo II. 

CAPITULO TV 

i>t?,ft:xs.*s ex plantas lyrcsi-rrDRA 

TAOOlíAS Y DESATAIVOftAS DE 
PETROLIZO CÍtUDO 

, ;J,as, disposiciones ^que contiene el pre 
' fcónro.., capítulo; en lo que. concierne a 
' defensas Activas, se refieren a plantas 
;.dc.sh¡dratadorn,'s. y denaladqras que. no 
\forjnar. .■parte_:de;.,de,stilcrlas ,.0 .parquea» 
de tanques de almacenamiento, en cuy* 
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caso su protección será encarada con 
las defensas de tal índole exigidas para- 

DEFENSAS ACTIVAS 
Agua contra incendios 
Artículo 401. — Para plantas des- 
hidratadoraa, do capacidad superior a 
1,000 m3. por día, rigen las disposicio- 
nes correspondientes a Zona I - Desti- 
lerías de Petróleo. En las plantas cuya 
capacidad do tratamiento sea inferior a 
1.000 m3., las instalaciones mínimas do 
agua, estarán sujetas a la aprobación 
del Organismo Competente. 

Artículo 402. — A menos que se oxija 
expresamente, no se considerará, indis- 
pensable la instalación de un sistema 
fijo para la generación de espuma igní- 
fuga, debiéndose "contar con los elemen- 
tos portátiles necesarios para que, con 
el uso de la red do agua exigida en el 
articula 'anterior, se pueda producir es- 
puma en las condiciones siguientes. 

Por cada mil metros cúbicos diarlos 
(1.000 m3./d) do capacidad de- trata- 
miento de la planta medidos sobre el 
petróleo de entrada, se contará- con una 
toma capaz do producir tre3 .mil litros 
por minuto (3.000 1/m:) " de espuma 
Ignífuga» El número mínimo de tomas 
con que deberá contarse, cualquiera sea 
la capacidad dé la planta, será de 
dos (2). 

Cuando la capacidad sea menor ae, 
200 ni3. diarlos, sólo se dispondrá de 
extintores portátiles en. nú. mero ade- 
cuado. 

"Artículo 403. — Se mantendrá una 
reserva de producto generador de espu- 
ma ignífuga que asegure el . funciona- 
miento de las tomas provistas de acuer- 
do con el artículo anterior, en su tota- 
lidad y á su máxima capacidad durante 
una hora (1 hora), como mínimo, para 
el caso de plantas superiores a. 200 mS. 
diarios, _'■ 

Artículo 404. — El consumo de agua, 
que resulté para la generación de espu- 
ma ignífuga según se exige en los ar- 
tículos 492 v 403, será sumada «* reser- 
va y capacidad de bombeo a la necesa- 
ria para el Servicio de Agua contra 
Incendios. 

Extintores de Incendio 
Artículo 405. — Se distribuirán apa- 
ratos extintores de fuego en toda el 
área ocupada por la planta, siguiendo 
los lincamientos que a continuación se 
detallan y que deberán entenderse como 
medidas mínimas:. ■ 

a) Se instalará una unidad de extin- 
tor cada doscientos metros cuadra- 
dos (200 m2.) de superficie de la 
planta, incluidas las ocupadas por 
las instalaciones auxiliares, 
bl *ío será necesario recorrer desde 
cualquier punto de la planta más 
de quince (15) metros hasta el 
aparato extintor más próximo. 

c) Los aparatos a distribuir serán in- 
distintamente capaces de atacar 
fuegos de clase B y C . 

d) Serán ubicados en lugares accesi- 
bles a una altura que en ningún 
caso será mayor de 1,50 m. sobre 
el nivel del suelo, a fin de permi- 
tir su uso con la mínima pérdida 
de tiempo.- 

Vapor de Agua contra incendios 

artículo 40G. — Para plantas desala- 
duras y deshidratad o ras en general, con 
alambiques o calentadores a vapor con 
o sin equipos eléctricos, se adoptaran 
disposiciones especiales en la red de va- 
por, de modo que permita la aplicación 
de mangueras para la defensa en loa lu- 
gares más vulnerables. 

DEFENSAS PASIVAS 

Las medidas que se detallan a conti- 
nuación son aplicables a plantas deshi- 
dratados y desaladoras compuestas 
por tratadores de medidas standard, 
aproximadamente cinco metros (5 m.) 
de altura y tres metros (3 m.) de diá- 
metro. De tratarse de equipos funda- 
mentalmente distintos, el Organismo 
Competente fijará las medidas en cada 
caso particular. 

Distanciamiento entre equipos 

Artículo 407. — Entre pared y pared 
-de tratadores deberá existir una distan- 
cia mínima de dos metros J2 m.). 

Artículo 40S. — Para el resto de los 
equipos deben cumplirse las disposicio- 
nes que se fijan en la planilla N? 1 re- 
lativa al Artículo 21C. 

Recinto de contención 

Artículo 400. — Los tratadores debe- 
rán estar rodeados por recintos de con- 
tención de un metro (1 m.) de altura, 
como mínimo, dispuestos de manera que 
no pueda haber más de ocho (S) deshi- 
' dratadores dentro de un mismo recinto. 
Dispositivos y medidas especiales 

Artículo 410. — Con referencia a to3 
aspectos siguientes: 

— . revestimiento de estructuras me- 
tálicas 

— dispositivos de ventilación 

— drenajes 

— trincheras 

— piletas recuperadoras 

— orden y limpieza; serán aplicables 
Jas medidas dispuestas para Zona. 
I - Destilerías, en los artículos 222, 
223. 226. 227. 228 y 230. 

• Artículo 411. — Todos los equipos quo 
normalmente contienen petróleo deberán 



contar con conexiones a una red de ca- 
ñerías que permita evacuarlos en caso 
de emergencia, ya sea por desnivel o 
bombeo. 

Artículo 412. — Toda instalación eléc- 
trica, ya sea de fuerza inotn;., ilumina- 
ción, para el proceso en sí o para cual- 
quier otra finalidad, deberá ser del tipo 
seguro contra explosiones. 

Artículo 413. — Do utilizarse corrien- 
te eléctrica para el proceso de deshidra- 
taron, el diseño de la instalación será 
tal que sea posible interrumpir el su- 
ministro de energía a los t tratadores sin 
afectar la marcha de los equipos de 
bombeo ni la Iluminación. 

Artículo 414. — Sobre tránsito de ve- 
hículos en estas plantas rigen las dis- 
posiciones que ál respecto contienen los 
artículos 259, .260, 261, 262 y 263. 

■ ROL DE INCENDIOS 

■ Artículo 415. — Deberá ajustarse ©I 
Rol de Incendios, a lo dispuesto en el 
Capítulo II, relativo a Destilerías da Pe- 
tróleo. 

CAPITULO V 

DEFENSAS EN TIRANTAS DE 
GASOLINA 

Las disposiciones que contiene el pre- 
sente Capituló en lo que concierne a De- 
fensas Activas, se refiere a plantas de 
gasolina que no formen parte de desti- 
lerías, en cuyo caso su protección será 
encarada con las defensas de tal índole 
exigidas para éstas. 

DEFENSAS ACTIVAS 

Agua contra incendios 

Artículo 501. — Sobre- ei aspecto re- 
lativo a agua contra incendios, rigen las 
mismas .disposiciones que se fijan en el 
Capítulo. II, como correspondientes a* 
Zona I de Destilerías de Petróleo. 

Servicio Ignifugo Especial 

Artículo 502. ; — A menos que se exi- 
ja expresamente, no se considerará in- 
dispensable la instalación de un siste- 
ma fijo para la generación de espuma 
ignífuga, debiéndose contar con los ele- 
mentos portátiles necesarios para que 
con el uso -de la red de agua exigida 
en el apartado anterior, se pueda pro- 
ducir espuma ignífuga en las condicio- 
nes siguientes: 

— Por cada dos mil metros cuadra- 
dos (2.000 ir.2) del área compren- 
dida dentro del contorno que ro- 
dea las instalaciones de procesa- 
miento, se contará con una toma 
capaz de producir tres mil litros 
(3.000 1.) de espuma por minu- 
to. 

El número mínimo de tomas con 
que deberá contarse será de dos 
(2), cualquiera sea el área men- 
cionada. * 
Artículo 5 03. — Se mantendrá una 
reserva de producto generador de es- 
puma ignífuga que aseguro . el .funcio- 
namiento de las tomas previstas en 6! 
artículo anterior, en su totalidad y 9 
su máxima capacidad, durante una ho- 
ra (1 h. ) como mínimo. 

Artículo 501. — El consumo de agua 
que resulte para la generación de es- 
puma .ignífuga según se exige en los 
artículos 502 y 503, será sumado en re; 
serva y capacidad de bombeo a la ne- 
cesaria para el Servicio de Agí' a con- 
tra Incendios. 

A|Kj.rii'U>s extintores C<ic fuego 
Artículo 505. — Se distribuirán apa- 
ratos ext'ntorep do fu-ao de 'arme- 
ra que se cumpla lo dispuesto a este 
resRecto para Plantas Deshidratad oras 
de Petróleo Crudo en el Artículo 405. 
Vapor de Agua contra Incendios y 
)í:tt«".'í;ts il " '"""'"«i *"> Anhídrido 
Carbónico 
Artículo 500. — Con respecta a las 
protecciones de vapor de agua, se -dará 
cumplimiento a lo exigido para Zona 
I de Destilerías de petróleo en los Ar- 
tículos 212, 213. 214 y 2If>, tengan o no 
hornos y alambiques de calentamiento 
DEFENSAS PASIVAS 
Distanciamiento entre equipos 

Artículo 507. — Con respecto a distan- 
cianiiento entre equipos en plantas de 
gasolina se dará cumplimiento a las dis- 
posiciones que sobre los mismos contie- 
nen los artículos 216 y 217 relativos a 
la Zona I- de Destilerías de Petróleo. 
Muros de contención 

Artículo SOS. — Con respecto a mu- 
ros de contención en plantas de gaso- 
lina se dnrá cumplimiento a lo que dis- 
pone sobre los mismos el Artículo 219 
relativo a la Zona I - Destilerías de Pe- 
tróleo.- 

Dispositivos y medidas especiales 

Artículo 509. — Cuando, en base al 
volumen de gases que deben evacuarse 
en forma permanente, se considere ne- 
cesario, podrá exigirse la instalación do 
dispositivos adecuados para la combus- 
tión de los mismos. 

Artículo 510. — Con referencia a Jos 
aspectos siguientes: 

— dispositivos de ventilación 

—drenajes 

«■—trincheras ... 

— piletas recuperadoras 

— orden y limpieza • "' - 



serán aplicables las medidas dispuestas 
para Zona I de Destilerías de Petróleo. 

Artículo 511. — Toda instalación eléc- 
trica, ya sea de fuerza motriz, ilumina- 
ción o ' para cualquier otra finalidad, 
deberá ser del tipo seguro contra explo- 
siones. 

Artículo 5.12, — Todo tanque de al- 
macenamiento de productos que deban 
estar sometidos a presión para mante- 
nerse licuados, deberá estar provisto de 
un sistema fijo y permanente de refri- 
geración con lluvia de agua que evite 
la elevación de la presión por encima -de 
la do trabajo admisible del tanque. Tal 
sistema de refrigeración deberá conec- 
tarse tanto a la red do agua industrial 
como a la de contra - incendios. 

Artículo 513. — Si por razones de 
clima se considera necesario, podrá exi- 
girse una Instalación similar a la espe- 
cificada en el artículo anterior para los 
tanques de cualquier característica des- 
tinados al almacenamiento de gasolina. 
Rol de Incendios 

Artículo 514. — El Rol de Incendios 
en piautas de gasolina deberá ajustarse 
a lo dispuesto al-respecto, en el Capítu- 
lo II relativo a Destilerías de Petrótco. 

C-APITULO VI 

DEEEXSAS EX MUELLES 

Defensa? en puertos con tráfico tic 

Inflamables 

Artículo' COI. — Los puertos genera- 
tes con tráfico de productos inflamables 
constituyen un problema particular de 
seguridad contra siniestros. 

Cuando el movimiento de inflamables 
sea importante, deberá concentránselo 
en una "sección inflamables" o "dársena 
para inflamables", 'exclusiva para ese 
tráfico. Dicha sección o dársena debe- 
rá tener el .acceso más inmediato desde 
la boca del "puerto y ubicación indepen- 
diente con respecto a las demás seccio- 
nes portuarias a fin do el tránsito y 
apostadero de embarcaciones y el empla- 
zamiento de las instalaciones- de depó- 
sito. 

Es atribución de la Autoridad Compe- 
tente en materia portuaria, estudiar y 
aplicar las normas generales y particu- 
lares de seguridad que amparen el trá- 
fico de inflamables en los puertos. Di- 
chas medidas serán sometidas a consi- 
deración del Organismo Competente 1 

DEFENSAS EX MUELLES 

Diseño y defensas pasivas 
Ubicación y distanciamiento 

Artículo G02. — Los muelles destina- 
dos al trasvase de líquidos inflamables 
y combustibles no podrán ser ubicados 
a una distancia menor de 120 m. de cual- 
quier puente sobre aguas navegables, o 
de la entrada o superestructura de un 
túnel para vehículos o ferrocarriles, 
construidos en vías navegables. 

Artículo 603. — Las distancias' entre 
los muelles que no tienen sub- estructu- 
ra "resistente al fuego" serán fijadas 
por el Organismo Competente. 

Entre dos muelles de clase A. no se 
establecen limitaciones de distancia 
cualquiera sea el. tipo de subestructura 
empleado en los mismos. 
Nota: A título informativo se expresa 
que para un mismo lugar las dis- 
tancias que medien entre dos mue- 
lles de Clase E, o uno de Clase B 
y otro muelle nó petrolero, serán 
mayores que entre muelles de Cla- 
se A y otro de Ciase B o no petro- 
lero. 
"Articula 604. — Cuando las distancias 
entre muelles, de acuerdo a lo que es- 
tablece el artículo precedente, sean me- 
nores que las fijadas por el Organismo 
Competente, la subestructura del muelle 
será "resistente al fuego". 

Subestructurns resistentes al fuego 

Articulo G05. — Se propenderá a que 
toda estructura de los muelles se cons- 
truya con materiales resistentes al fuo- 
go: hormigón armado u otro equivalen- 
te, para pilotajes, plataformas pasare- 
las, etc. - 
Subestructura de material combustible 

Artículo COC. — Puede consistir en un 
pilotaje de maderas duras — escuadría 
no menor de 30 X 20 cm -y una plata- 
forma de Igual material — sin intersti- 
cios y de un espesor mínimo de 10 cm. 

Subestructurns 

Artículo 607. — Sobre estos muelles 
sólo se permitirán construcciones en ma- 
terial incombustible, las que se destina- 
rán- exclusivamente para depósito de ele- 
mentos de transvases y seguridad y ubi- 
cación del personal de vigilancia. 

Depósito de tambores y productos 
envasados 

Artículo 608. — El depósito de tambo- 
res y- produ;tos envasados, .sólo se per- 
mitirá sobre muelles totalmente cons- 
truidos con materia! incombustible. 

DEFENSA ACTIVA^", 
Agua y espuma ignífuga ' 

Artículo C0 J. — Para atender a ía de- 
fensa de los muelles y de las embarca- 
ciones amarradas se prolongarán hasta 
aquellas las redes de agua contra iuccu-" 
dio r'í!?nuii)a ignífuga que normalmen- 
te ñuscan las piautas de í.imáccnamicn- 



to o destilerías anexas, instalando hi- 
drantcs sobre el muelle o sobre Ja ribe- 
ra en la cantidad suficiente para utili- 
zar toda la potencia de las respectivas 
centrales. -El su defecto se instalarán 
centrales propias de bombeo. 

Artículo 6.10. — Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo anterior se dis- 
pondrán equipos portátiles aptos para 
sofocar un fuego incipiente, proveniente 
de derrames u otra causa semejante. 

Dispositivos y medidas especiales 

Artículo 611. — Los tanques de al* 
macenam lento de combustibles líquidos! 
estarán separados de los muelles por 
una distancia mínima de un diámetro, 
no pudiendo. ser? inferior a 50 m. 

En los casos de grandes plantas de al- 
macenamiento o destilerías, o puertos do 
mucho tráfico, el Organismo Competen- 
te podrá exigir una mayor separación. 

Artículo 612. —Las cañerías de pro- 
ductos deberán estar equipados con vál- 
vulas en la. costa y conectadas eléctri- 
camente a tierra, junto a la vincula- . 
ción con el buque tanque. 

Artículo G1'3. — Las bombas-, de trans- 
vase en tierra deberán estar provistas 
de un dispositivo que no permita sobre- 
elevar la presión por encima- de la car- 
ga de seguridad do la manguera. 

Artículo 614, — Las mangueras o ca- - 
norias de tipo flexible utilizadas en el 
trasvase de líquidos inflamables dube- 
rán soportar upa presión equivalente al 
25 % de la inversión de trabajo a que 
estarán sometidas. 

Artículo 615. — Toda instalación eléc- 
trica, ya sea de fuerza motriz, ilumina- 
ción o para cualquier otra finalidad, 
ubicada en el área del muelle, deberá 
ser del tipo seguro contra explosiones. 

La carcasa de todos los motores y ge- 
neradores ubicados en el muelle deberán 
estar conectados a tierra. Todos los fu- 
sibles e interruptores en las lincas paru 
-guinches, cabrestantes o montacargas, 
deberán mantenerse bajo llave. Esias 
líneas se mantendrán sin tensión, ex- 
cepto en los períodos de funcionamiento. 

Artículo G1C. — La instalación y el 
uso de motores de combustión interna 
no es recomendable en muelles petrole- 
ros. En caso de ser imprescindible su ■ 
instalación, deberán disponer de equipo 
de bloqueo de chispas y escape. 

Artículo 617. — Las vías férreas quo 
ingresen a la cubierta de un muelle so 
vincularán eléctricamente en toda su 
longitud y se conectarán a tierra. En 
todos, los rieles se colocarán juntas ais- 
lantes en el punto de entrada al muelle. 
Opcracioitcs de trasvaso 

Artículo 618. — El buque tanque de- 
berá conectarse eléctricamente a tierra 
antes de conectarse la manguera do 
trasvase. Esta conexión oléctrica debe- 
rá mantenerse hasta que la manguda, 
haya sido desconectada. 

Artículo 610. — Las mangueras de tras- 
vase deberán tener una longitud suficien- 
te para prever I03 movimientos del buque 
tanque. Donde se utilicen conexiones a 
brida, no se permitirá en ningún caso. 
unacaiuidad menor de tres buloncs. Do- 
bajo de la conexión de las mangueras 
con las cañerías deberán colocarse re- 
cipientes con el objeto de recoger las 
posibles pérdidas. 

Articulo 620. — Previo al trasvase de. 
la carga deberá inspeccionarse el muelle 
para observar sí se cumplen las siguien- 
tes condiciones: 

a) Que no haya personas fumando en 
los sitios donde esté probibido ha- 
cerlo. Al efecto deberán colocara» 
carteles permanentes con la leyen- 
da "Prohibido fumar", en loa lu- 
gares apropiados y eu distintos 
idiomas, fundamentalmente caste- 
llano c iuglés; 

bj Que no se esté realizando algún 
trabajo que no haya sido debida- 
mente autorizado; 
~ c) Que la manguera de trasvase esté 
convenientemente conectada y la» 
válvulas de maniobra en condicio- 
, nes de operar; 

d) Que no haya fuegos ni llamas 
' abiertas sobre el muelle en la ve- 
cindad del buque tanque. 

Artículo (¡21. — Durante la operación 
do trasvase deberán adoptarse las pre- 
cauciones que se detallan seguidamente:! 
a> Deberán vigilarse las válvulas d* 
maniobra del muelle. y del buque 
tanque; 

b) Se controlará quo la operación s« 
inicie lentamente ; 

c) Se observará sí la manguera o su» 
conexiones presentan pérdidas; 

d) Se controlará la carga a efecto» 
de impedir derrames en los tan^ 
ques receptores, \l 

Artículo 622, — El trasvase no podr£¡ 

Iniciarse o deberá detenerse si ya se hic' 

Iniciado, en los casos detallados a con* 

tiñuaclón: j 

a) Durante tormentas eléctricas; 

b). Si so produce un Incendio eu eLJ 

muelle o eñ el buque tanque, En' 

caso de producirse un incendias 

' fuera del muelle la autoridad locaüj 

decidirá, sobre la. necesidad do de- 

' tener la operación; 

c) Por cualquier circunstancia qu» 

configure una situación de peligro 

- * (proximidad do embarca cion es, co- 

lláíor.s3,"#tc.)* ■ ~~ "" — ' 
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Artículo 6"3. — Una vck terminada la 
Operación, de trasvaso, las válvulas en 
la conexión do la manguera, a la cañe- 
ría del muelle, deberán cerrarse. 

Artículo 624, — -Be deberán prever los 
medios necesarios para evitar que los 
■posibles derrames de productos inflama- 
bles o combustibles sobre el agua, for- 
men acumulaciones, para lo cual se Gr- 
'ganizará un servicio do limpieza do ca- 
rácter permanente o no, según el volu- 
men do las operaciones y la importancia 
del muelle petrolero. 

Artículo 625. — Previa la carga o des- 
carga de cualquier producto ajeno al 
qus se trasvasa, deberá solicitarse una 
autorización especial de la persona res- 
ponsable de la maniobra, quien deberá. 
verificar si tales productos representan 
un riesgo do incendio. 

Articulo 626, — En ningún caso de- 
berán cargarse explosivos en buques 
tanques que transportan líquidos infla- 
mable» o combustibles. 

Artículo 62 í. — Los camiones y demás 
¡vehíevios transeúntes, sólo permanece- 
rán cí> los muelles o atracaderos el tiem- 
po nc*£sario para cargar o descargar. 
Tilles vehículos deberán estar equipados 
con extinguido res del tipo aprobado, es- 
tando prohibida la recarga Oe combus- 
tible en la cubierta de los muelles. 

Artículo CUS. — Preferentemente se 
deben usar en el área del muelle zorras 
y vehículos de tracción eléctrica; eatos 
o los quo fueran accionados r>or moto- 
res de combustión interna, deberán es- 
tar -provistos de dispositivos pava blo- 
ques de chispas o llamas. 

Articulo ^628. — No se permitirá la 
circulación^ de locomotoras a llamas 
abiertas en el área de muelle durante el 
trasvase de líquidos inflamables o com- 
bustibles a granel. Podrán usarse má- 
quinas con aire o vapor acumulado a 
presión, generados en fuentes externas 
u otro tipo de tracción expresamente au- 
torizado. 

De requerirse el empleo de locomoto- 
ras a llamas abiertas para maniobrar 
.vagones dentro de los muelles, so deberá 
Intercalar el numero suficiente de va- 
gones vacíos para evitar que la.s loco- 
motores ingresen a los mismos. 

Artículo 630, — Dentro del área del 
muelle no debe utilizarse llamas abier- 
tas, fraguas, equipos de soldadura, oxi- 
geno para la limpieza de carbón de los 
motores, etc., sin previo permiso de la 
autoridad competente. 

Artículo 631. — En toda la zona do 
muelle deberá mantenerse el mayor or- 
den y limpieza. Se distribuirán recipien- 
tes de metal para recoger los materia- 
les empapados en combustible (estopas, 
trapos), quedando prohibido el uso de 
la gasolina que se sustituirá por kerose- 
ne o líquidos similares, El contenido 
de estos recipientes se extraerá a diario 
y so quemará fuera del muelle. 

Articulo 63 3. — El cumplimiento de 
las disposiciones para operaciones do 
trasvaso será do responsabilidad do la 
autoridad competente local. 
Rol de Incendios 

Artículo C33. ' — 1SL rol de incendios en 
los muelles deberá ajustarse a las dispo- 
siciones de carácter general que al ros- 
poeto se establecieron en el Capítulo Ll, 
relativo a '.Destilerías de Petróleo. 
CAPITULO VII 
3>J£FKÍÍSJÍ TVE CARGADEROS 
Í>E VACO>ES Y CAMIONES XAMJTJKS 

T,as disposiciones que contiene el po- 
nente capítulo en lo que concierne a 
Defensas Activas, se refieren a cargade- 
ros quo no forman parte de destuertos 
o parques de tanques de almacenamien- 
to, en cuyo caso su protección será en- 
carada con las defensas de tal índole 
exigidas para éstas. 

DEFENSAS ACTIVAS 
Agua contra incendios 

Artículo 701. — Se deberá contar con 
los medios necesarios para alimentar 
mangueras de agua en forma tal que 
«obre un punto cualquiera de la instala- 
ción puedan concentrarse 4 chorros de 
p.gua de un caudal mínimo de veinte me- 
tros cúbicos por hora (20 laS.íh.) y con 
una presión no menor de cinco kilos 
por centímetro cuadrado (5 kg]cm2.) 
medidos en las bocas do impulsión. En 
las zonas donde es notoria la escasez do 
agua, so resolverá en particular median- 
te ignífugos adecuados. 

Artículo 702, — Los medios a que so 
hace mención en el artículo prece- 
dente podrán estar constituidos por 
una red de equipos o hidrantcs fi- 
ilos o equipos móviles tales como auto- 
foombas o motobombas a los quo se aco- 
plen las mangueras directamente, de- 
fendiendo la elección del sistema a em- 
plear, de la importancia de la instalación 
a defender. 

Artículo 703. — De exigirse cañerías 
e hidrantcs fijos, la ubicación de óstos 
sorá elegida de tal manera que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Deberán permitir el ataque desde 
ambos costados do tos vagones o 
, camiones-tanques. 

0) No deberán quedar bloqueados por 
camiones o cortes de vagón es- tan- 
ques. 

Artículo 704. — La cantidad y carac- 
terísticas de elementos accesorios, tales 
.como mangueras, launas, boquillas, he- 



rramientas, boquillas de niebla, picos, 
palas,- etc., será objeto de aprobación en 
cada caso particular. 
■ Artículo 705. — Se fijará una reserva 
de agua apta para alimentar los equipos 
do bombeo durante un mínimo de dos 
(2) horas a su máxima capacidad. 
Servicio Ignífugo especial 

Artículo 706. — Se deberán prever los 
equipos necesarios para producir mía can- 
tidad mínima de espuma igual a doscien- 
tos litros por minuto (200 Ijin.) y por boca 
del cargadero, con una reserva equiva- 
lente a diez minutos (10 m.). La canti- 
dad de equipos a prever no podrá ser 
menor quo la necesaria para producir 
mil litros (1.000 l.) de espuma. 

Artículo 707. — Kii caso ik; ser ne- 
cesario el uso de agua pura giiuc^ar la 
cantidad de es turna establecida en el ar- i 
tículo anterior, la capacidad de los equi- 
pos de bombí o deberá aumentarse en 
la cantidad re:pccíiva. ppdicndo mante- 
nerse la reserva fijada, saivo exprés: 1 . 
disposición en contrario del Organismo 
Competente qrjo., en tal caso, determina- 
rá el aumento de la misma. 

Aparatos extintores de fuego 

Artículo 708. — Sobre la distribución 
do oparatos extintores en cargaderos do 
camiones y vagones lauques se cumplirá 
lo quo al respecto dispone — Para Zo- 
na T de Destilerías de Petróleo — el ar- 
tículo 211. 

Vapor de signa contra incendios 

Artículo TOS. — Se podrá exigir una 
protección de esta índole en aquellos ca- 
sos en que para ia operación normal del 
eargudero exista umi instalación do va- 
por de agua. 

Artículo 710. — En caso de instalar»? 
un servicio defensivo do vapor de agua, 
podrán disminuirse las exigencias dé es- 
puma igní'nga dúo s^ fijaron en el ar- 
tículo 70 (i, en la medida que especial- 
mente se autorice. 

Defensas Tusivas 

Artículo 711. — Se cumplirán las dis- 
posiciones de ia Planilla N* 1. correspon- 
diente al artículo 216, con respecto a 
las distancias entre cargadero de va- 
goros y camiones tanques e instalaeio- 
nes de destilerías. 

Articulo 712. — T.as distancias míni- 
mas a mantener entre cargaderos y tan- 
ques de superficie o elevados se ajusta- 
rán a lo dispuesto seguidamente: 

Capacidad del ranque Distancias mínimas 
en mil, en metros 

:i 

4.5 
G 

7.5 




basta T>0 

fie 50 a DO 

de 00 a MÍO 

de 120 a 200 

más de "00 



Articulo 7.1". — La di. tanciu miuinvi- 
que deberá mantenerse tnire una sala 
de calderas y la boca mís próxima de 
un cargadero "será de ti cinta metros 
(30 m ). 

Artículo 714. — Da distancia mínima 
«pie deberá mantenerse curre una íjfTa 
de bombas y la boca más próxima de un 
cai'gíiflcro sei á de quince metros ( 1 E> m.). 

Artículo 715. — I,a distancia mínima 
cpie deberá mantenerse entre un cami- 
no pflblico y la hnat más próxima de un 
cargadero so-rá de doec metros (12 m.). 
jrnrns dr Cíiitcitcirtn 

A rífenlo 71 (1. — S. 1 podrá exigir la 
couHli-iicción de muros "de. contención en 
aquellos c:iros en que las particulares ca- 
racterísiieas do lo:; cargaderos o la to- 
pografía del ten en o así lo requieran. 

Oí\searga de electricidad estática 

Artículo 717. — Se deberá prever '.a. 
instalación necesaria para asegurar una 
descarga efectiva de la electricidad as- 
tática que pudiera generarse en las ca- 
ñerías de conducción de entrada y sali- 
da, en los rieles y en los tauquea de los 
vehículos de transporte. Se acompaña 
el croquis N* 2 que' orienta sobro la for- 
ma de efectuar las conexiones para lo 
finalidad expresada, debiéndose disponer 
una toma de tierra por cada tros (3) 
bocas de carga o descarga (fs; 132). 

Dls|M>sltívos y medidas especíales 

Artículo 71S.. — Se prohibe, para cav- 
gadero de vagones y camiones tanques,, 
el uso de estructuras do soporte de ma- 
dera. 

Artículo 719. — Con referencia a ios 
aspectos siguientes: 

— dispositivos de ventilación 

- — drenajes 

— trincheras 

— orden y limpieza 
serán "aplicables las medidas dispuestas 
para Zona 1 de Destilerías de Petróleo 
en los artículos 223, 22C, 227 y 230. 

Artículo 7:>0. — Toda instalación eléc- 
trica, cualquiera sea su finalidad deberá 
ser dol tipo teguro contra explosiones. 

Artículo 721. —- Se prohibe el pasaje 
de líneas eléctricas cualquiera sea su 
tensión sobre cargaderos'do camiones y 
vagones tauquea. 

Artículo 722. — Sobre el uso de mo- 
tores de combustión interna para el ac- 
cionamiento de equipos de bombeo será 
aplicable lo dispuesto al respecto en el 
judíenlo ;14i>, relativo a Parques de tan- 
ques a nivel o elevados. 



Articulo 723. — El movimiento de los 
vagones tanques eu cargaderos se ajus- 
tará a los requisitos siguientes: 

a) 8o evitará en lo posible el uso de 
locomotoras con Hanuis abiertas 
para tal finalidad, pudiendo utili- 
zarse locomotoras diossel, zorras 
eléctricas automotrices, malacates 
fijos, etc. 

b) Cuando sea inevitable recurrir a 
locomotoras con llamas abiertas se 
deberá disponer entre las mismas 
y los vagones cisternas, el número 
de vagones comunes necesario pa- 
ra asegurar que aquélla no entro 

,al cargadero. 

i'-íol de Incendios 
Artículo 724. — El Ttol de Incendios 
en cargaderos deberá ajustarse a las 
disposiciones de carácter general que 
al respecto se establecieron en el Capí- 
tulo 1J'. relativo a Destilerías de Petró- 
leo. 

CAPITULO VIH 

A _ XOAnáNOTíATUBA, DEFINICIO- 
M:S Y ESPECrFJCACiOXJSS 

Artículo SOI. — A los fines de la pre- 
sente Reglamentación se define como: 

Fábrica de alcoltol etílico o combusti- 
bles similares: El conjunto de instala- 
ciones destinadas a su elaboración y al- 
ijiacenamionto. 

Zona de Almacenaje - Zona ): Es el 

área ocupada por almacenes y depósi- 
tos de combustibles elaborados y el con- 
junto de instalaciones destinadas al mo- 
vimiento, despacho y recepción de di- 
chos productos. 

Zona, de Industrialización - /¿mu II: 
Es el área ocupada por Jos equipos e 
instalaciones destinados específicamente 
a la elaboración de alcohol etílico o 
combustibles similares. 

Ilíquidos inflamables: fíe consideran 
líquidos inflamables, misciblcs o no con 

agua, a^tiGUos. que son capaces de en- 
trar en combustión con el oxígeno del 
aire, aun cuando no sean destinados ex- 
c!usivHm<mf;o a ser utilizados como 
"combustibles". 

Pimío de inflamación: Es la tempera- 
tura a la cual estos fluidos líquidos, a 
presión atmosférica, producen vapores 
infla ma bles en mésela adecuada con 
aire. 

Uidrante: Es un dispositivo que per- 
mite la conexión de una o varias líneas 
de mangueras con una red de agua a 
presión. 

Pitón a immituí: Fyii: Es un dispositi- 
vo especia! conectado permanentemente 
a una red do a:;ua a presi-'m, constituido 
por una lanza de agua y provisto do los 
medios- necesarios para dirigirlo en 
cualquier posición.' 

Muro coiiajlaniíis o foríafnego: Es 

una pared construida en material incom- 
bustible.', diseñada para -gubdividir espa- 
cios o separar edificios de otros adya- 
centes a fui de evitar I-¿ propagación 
del fuc?o en caso de incendio. 

l.'Vntijn de seguridad: Es la extensión 
de terreno que rodee a una instalación 
de industrialización o almacenaje de es- 
tos (luidos. Dicha extensión debe ha- 
llarse libre de eon.strnecione.?. í.< ( uipos o 
materiales. 

Al fsneesfir-ar las mecidas de las íran- 
Ja¿ de seguridad, se .supone «pie el lr- 
rrono o la pnric del terreno ou !a cual 
se encuentran las reíeridas instalacio- 
nes, no está rodeado por edificaciones 
o que los edificios vecinos tienen hacia 
fil terreno paredes compactas, libres d* 1 
aberturas y a prueba de incendio. 

No estarán permitidas edificaciones, 
aunque caten situadas fuera de los te- 
rrenos propios. 

Especiales medidas de prevención se 
tomarán en el caso de que las insta- 
laciones estén ubicadas sobro ríos, la- 
gos, canales o instalaciones ferroviarias. 

Cuando sobre estas vías transiten lo- 
comotoras a fuego abierto, las paredes 
de los galpones y de los locales en cuyo 
iuterior haya peligro de incendio, no de- 
ben tener aberturas hacia esc frente. 

Dentro de la franja de seguridad se 
prohibe el trazado de vías y caminos 
públicos. 

Cuando no sea posible la instalación 
de una franja de seguridad con anchu- 
ra suficiente, podrá ser reemplazada to- 
tal o parcialmente con pared a prueba 
de Incendio o terraplenes cuya altura y 
demás dimensiones suplen la deficiencia 
a juicio de la autoridad competente. 

Posa de circunvalación o recinto eje 
conteueíón: Se denomina así al espacio 
cerrado limitado por lo» bordes exte- 
riores de un tanque de almacenaje, pa- 
red de un almacén y{o línea interior del 
terraplén que lo circunde, destinado a 
•impedir la extensión de un derrame. 

Identificación de recipientes: Todo re- 
cipiente tendrá una chapa indicadora 
de la firma fabricante, afio de construc- 
ción, capacidad del recipiente y presio- 
nes do prueba y trabajo. Da chapa se 
aplicará en Iug-ar visible. 

Capacidades: El cálculo de las canti- 
dades de fluidos inflamables, se efec- 
tuará para todos los envases y tanques, 
según su capacidad total, aunque sólo 
se encontraran parcialmente llenos. 



B — ÍXSlX>SíOIONES DE OíinAOTIíH 

Campo de aplicación 

Artículo S02. — Este Reglamento n 
de aplicación en las Xonas I y II de las 
fábricas de alcohol etílico y de otros lí- 
quidos inflamables sean o no nilsciblrs 
con agua, que puedan ser aplicados tie- 
rno combustibles. 
Cumplimiento de la Jícglaiuejitacióii 

Artículo S03. — Las instalaciones ;í 
que se refiere la presento Reglamenta- 
ción, deben ser construidas y operadas 
scgfin las disposiciones siguientes y ob- 
servando, además, las reglas aceptadas 
por la técnica. 

íámitacionos en el uso de fuegos. 
Humillación artificial, etc. 

Articulo S04. — Dentro del área dk 
aplicación, so prohibe el -encendido de 
fuego y la utilización de luces abiertas. 
En dicha área se prohibe fumar y lle- 
var fósforos y encendedores, lo que se 
resaltará mediante leyendas bien visi- 
bles. Los equipos de iluminación y fuer- 
za motriz eléctrica serán blindados. 
Atmósferas explosivas 

Artículo SOS. — En los lugares abier- 
tos o en ambientes cerrados, donde pue- 
dan generarse atmósferas explosivas, se 
prohibirá la instalación de motores y de 
cualquier equipos o artefactos que pueda 
originar chispas, debiendo instalarse ta- 
raje forzado si el tiraje natural para ven- 
tilación no ofrece garanlia suficiente- 
mente comprobada. 

Almacenaje de Inflamables cu lugares 
peligrosos 

Artículo 80C — Los lugares en ios 
cuales permanentemente so encuentra o 
pasa gente, así como también los desti- 
nados a almacenar materiales de auto 
o fácil combustión no serán utilizados 
para el aimaecnamicnto de combustibles. 

CAPITULO IX 

Dlril'OSjCIOKES ESPECIFICAS 

I) ZONA I 
X _ Defensa en depósito de tambores 

artículo 301. — El presente Regla- 
mento sólo rige para depósitos de tam- 
bores cuya capacidad de almacenaje 
— eu conjunto — sea superior a 200 m3. 

Artículo 902. — Los tambores serán 
herméticos, a pruebas de roturas y co- 
mo máximo deben llenarse hasta el '^ 
o|o de su capacidad. 

Artículo 003. — Los recipientes va* 
cios, construidos en material no com- 
bustible, se estibarán bien cerrados. Los 
recipientes vacíos, construidos en mate- 
rial combustible, serán estibados fuera 
de los almacenes. 

Artículo 90 4 . — Toda estibade tam- 
bores en mí mero mayor de cincuenta, 
cualquiera sea la capacidad individual, 
se protegerá por medio de franjas de 
'.seguridad de cinco (5) metros do ancho. 

(21 ancho de las estibas no deberá 
pasar <lc diez (10) metros. 

DEFENSA ACTIVA 

Artículo 905. — Estará constituida 
por una red de agua provista de hidran- 
tcs, o dispositivos similares, en numero 
y distribución tal que, en cualquier lu- 
t:ar í t p1 doíiíihiío sea posible í , oit c eut.r..tv 
simultáneamente, por cada 100 mS . de 
capacidad de almacenaje, un chorro d* 
150 litros de ngua por minuto que al- 
cance no meno3 de 15 metros. Lns re* 
servas de agua asegurarán dos horas 
como mínimo oí funcionamiento continuo 
de los equipos a la máxima capacidad 
requerida. 

Artículo íiOC — Cuando la capacidad 
de almacenaje eu tambores, sobvepas* 
¡os - .000 inü. deberán dotarse las ins- 
talaciones de una red sprinlilcr. En tal 
caso la capacidad de estos dispositivos 
0e refrigeración será tal que permita 
Impulsar 1.00 litros de agua por hora y 
por metro cuadrado de superficie a t*ü- 
frigerar. 

Se entenderá por superficie a refrige- 
rar, el tercio de la suma de las su pér- 
fidos laterales de los tambores expues- 
tos a la radicación del fuego, conside- 
rando el máximo de tambores que sea 
admisible almacenar en el recinto. 

DEFENSA PASIVA 

Articulo >u7. — Los lugares de almí> 
cenamiento deben sor bien ventilados v 
iluminados. Deben estar separados do 
otros ambientes por intermedio de muros 
a prueba do Incendios, No deben tsnsv 
conductos do drenaje haeia calles. Pa- 
tios o a cañerías cloacales, ote, y no 
deben tener aberturas que miren a chi- 
meneas de calefacción. 

Artículo 908. — Para la calefacción so 
debe utilizar exclusivamente agua ca- 
liente u otro agente calefactor que ofrez- 
ca la misma seguridad contra peligro 
de incendio. 

Artículo 909. — Se permite utilizar 
sótanos para el al maecn amiento, siem- 
pre que ellos tengan una ventilación per- 
manente artificial o forzada, que evacúe 
los gases desde el piso a la i n temperie 
y estén dotados de sistemas de ilumina- 
ción suficientes y a prueba de explo- 
sión. También tendrán facilidades pava 
enfriar con agua, desde hidrantcg próxi- 
mos y en número suficiente, cualquier 
foco de fuego. 

Artículo 910. — Todos los lugares uH- 
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üzados para el almacenamiento deben te- 
ner un piso Impermeable y a prueba de 
chispas. En. cul'j de ü tí o d- ó a ex.s- 
tlr la posibilidad de que l«s inflamables 
puedan ser colectados y captados. Las 
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con una presión mínima de 
en cualquier punto. 

Artículo 027. — El 50 por ciento de 
los dispositivos- instalados en la zona, de 
puertas de los depósitos deben abrirse i mayor peligro deberá estar asegurado en 
hacia afuera, debiendo ser los materia- HU funcionamiento simultáneo sin que 
Tes de construcción a prueba de meen- \ disminuya la presión de ta red 
,. Articulo 92S. — El numero do ciernen- 

Artículo 911. — Los depósito,* deben tof movibles tendrá una distribución 
mínima de 5 metros adecuada a las necesidades (mangue- 
! ras, lanzas, llaves, etc.). y reunidos con 
los elementos auxiliare» (autobombas, 



si dad, con un caudal de 3& mS./hora, . Cuando la capacidad de un agrupamlen- 



tener una distancia 

a las puertas, y ventanas do construccio- 
nes vecinas cuando en éstos haya posi- 
bilidad de chispas, fuego o existan ma- 
teriales combustibles. 

Artículo 512. — Para los depósitos 
comprendidos entre 200 mí, y 500 m3. 
de capacidad se dispondrán franjas de 
seguridad de 15 metros de ancho. 
J3 — Defensa de áreas de recepción 
despacho y mezcla j 

Artículo 913. — En este capítulo sa 
eonsideran incluidos los cargaderos de 
camiones- tanques, vagones-tanques y em- 
barcaderos, en Zona I. 

DEFENSA ACTIVA 

Articulo 914, — Cuando la capacidad 
diaria de despacho sobrepaso los 50 
m3.|día se protegerán las Instalaciones 
mediante equipos instalados sobre una 
red de acua que admita un caudal no In- 
ferior a 50 m3.|hora y a una presión 
no inferior a 7kg.lcm2. en cualquier 
punto. 

Artículo 915. — Si la capacidad so- 
brepasa de 200 m3.Kía, además se dis- 
pondrá previsiones especiales para apli- 
car agentes ignífugos de modo tal quo 
sea factible cubrir el área con un man- 
to de espuma de 20 cms. de espesor en 
et término de una hora, como mínimo, 
en el área de mayor peligrosidad. 

Artículo 916. — Dichas instalaciones 
podrán estar conectadas a la red do agua 
industrial, si hay presión suficiente. 

Artículo 917. — Se dispondrán, en 
lugares accesibles y en adecuada distri- 
bución, matafuegos o extinguidores a ba- 
se de agentes ignífugos a vapor, de no 
menos de una unidad extintora por 
cada 5. m3. de capacidad de movimien- 
to en el despacho. 

DEFENSA PASIVA 

Artículo 918.. — Los lugar.es destina- 
dos a recepción, despacho y mezcla de- 
ben ser ventilados e iluminados y estar 
separados de locales contiguos, por in- 
termedio de muros cortafuegos. 

Los líquidos que se perdieran durante 
el manipuleo no deben llegar a cloacas, 
sótanos ni a pozos, debiendo ser to- 
talmente colectados y captados. 

Para la calefacción se utilizará exclu- 
sivamente agua caliente u otro agento 
calefactor Indirecto. 

Los pisos deben ser impermeables, a 
prueba do chispas. Las puertas de los lo- 
cales deben abrirse hacia afuera y ser 
incombustibles . 

Artículo 319. — Estos lugares se con- 
sideran peligrosos con respecto a expío» 
clones. La instalación eléctrica será a 
prueba de explosión. Las instalaciones 
eléctricas y de pararrayos se inspeccio- 
narán anualmente. 

Artículo 320.. — Estarán rodeados en 
su contorno principal por franjas do 
seguridad. Cuando resulten sobro insta- 
laciones ferroviarias no se permitirá el 
tránsito de locomotoras a fuegos abier- 
tos. Los locales que existieran con fren- 
te a líneas férreas no podrán tener aber- 
turas en esa parte. 

Las estaciones de despacho vinculadas 
a depósitos, deberán tener una franja 
de seguridad adecuada a la máxima ca- 
pacidad de almacenaje, con un distan- 
ciamiento mínimo de 15 metros. 

En el área de los parques de tan- 
ques y depósitos se evitarán construc- 
ciones tales como galpones de despacho, 
casas de básenlas y bombas. 

Artículo 931. — No se permitirá en 
absoluto el uso de fuegos abiertos, sol- 
daduras, etc., sin la adopción previa de 
especiales medidas de seguridad. 

Artículo 322. — Los. equipos que se 
utilicen para las distintas operaciones 
estarán conectados a tierra y serán, a 
prueba do explosión si se tratara do 
elementos de fuerza rioí _ r _ . 

Artículo 923. — Los talleres, almace- 
nes, garajes y otras dependencias au- 
xiliares, se instalarán preferentemente, 
en sectores separados con distancla- 
mientos adecuados y encuadrados en 
disposición tal que los caminos HÍrvaQ 
de protección pasiva. 

II) Zona U 

C — Defensa en área Industrial 

a) Instalaciones de elaboración. 

Defensas en destilerías de alcohol e 
inflamables- similares. 

Artículo Í24. — Esta reglamentación 
rige para plantas cuya capacidad de ela- 
boración sea superior a 1.500 m3. 

DEFENSA ACTIVA 

Agua contra incendio' 

Artículo 92-5. — Deberá existir una red 
de agua contra incendio suficiente co- 
mo para asegurar el normal funciona- 
miento exigido a los hidrantes para 
mangueras, monitores o pitones fijos y 
también generadores de niebla que se 
Instalarán sobre ella. 

Artículo 926. — Deberán instalarse, co- 
mo mínimo, equipos quo permitan el 
ataque a los sectores do mayor peligro- • 



motobombas, palas, picos, hachas, etc.), 
formanrán. parte del Roy de incendios 
que trata del presente título. 

Servicio ignífugo especial 

Articulo 929. — Estará constituido con 
elementos portátiles, adaptables a la red 
de agua en sus hidrantes para el envío 
de agentes ignitu^os capaces de generar 
espuraa adhesiva de alto poder cubrien- 
to en cualquier zona de la Planta In- 
dustrial. 

Artículo 930. — Para las emergencias 
deberán ubicarse extintores generadores 
de espuma, anhídrido carbónico u otro 
elemento capaz de combatir pequeños 
focos, al alcance de los operadores para 
el ataque inicia e inmediato. Se exigirá 
un extintor cada 10 m3. de capacidad de 
producción. 

Artículo 931. — La* reservas de agen- 
tes ignífugos mediante generadores de 
espuma, serán tales que permitan ope- 
rar durante una hora, como mínimo, con 
dos equipos portátiles. 

Artículo 9 3 2. — Serán adaptadas to- 
mas do vapor con mangueras y lanzas 
sobre dispositivos fijos para medidas de 
emergencia y prevención en los lugares 
peligrosos. 

DEFENSA PASIVA 
Distunciamientos entre equipos 

Artículo 933. — El distanciamiento en- 
tre equipos, unidades de elaboración y 
la subdivisión en manzanas, se ajustará 
a previsiones que contemplen como mí- 
nimo una separación de 8 metros entre 
grupos en sus principales unidades cons- 
titutivas Ctorres, sala de bombas, salas de 
control, etc.), y de 15 metros con los 
grupos auxiliares (salas de calderas, sa- 
las de maceracíón, etc.). 

Artículo 934. — Las distancias podrán 
ser reducidas pero se arbitrarán recur- 
sos (muros, corta-fuegos, etc.) para su- 
plantar en sus efectos dicha dismi- 
nución. 

Artículo 935. — Las separaciones, las 
ralles, los .pasos, etc., tendrán facilida- 
des para el libre acceso de los equipos 
de lucha contra incendio, y contempla- 
rán ol grado de peligrosidad y la pre- 
dominancia de I03 vientos de zona. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 93C- — Todos los equipos es- 
tarán conectados a tierra para la des- 
carga de electricidad estática. 

Artículo 937. — Se ubicarán pararra- 
yos en las estructuras especiales cuya 
altura sobrepase notoriamente el nivel 
medio del resto de las instalaciones. 

Articulo 93S. — Todas las estructuras 
serán preferentemente de material in- 
combustible y se tomarán medidas es- 
peciales de. protección. 

Artículo 939. — Se deberá instalar 
tiraje forzado en todos los ambientes 
cerrados cuyo tiraje natural sea insufi- 
ciente y haya posibilidad de formación 
de mezclas explosivas, por acumulación 
de gases o vapores. 

Artículo 940. — Todas las válvulas do 
seguridad deberán descargar a la in- 
temperie y en caso de condiciones de sig- 
nificativa peligrosidad, deberán condu- 
cirse las descargas a chimeneas do emer- 
gencia convenientemente -ibicadas a dis- 
tancia no inferior a SO metros. Queda 
prohibida la evacuación permanente do 
gases o vapores a la atmósfera, sin la 
aplicación de chimenea en las que sea 
pasible enfriarlos a temperatura am- 
biente. 

Artículo 941. — Se prohibe la instala- 
ción de sistemas de drenajes sin cierres 
hidráulicos que impidan la propagación 
del fuego a otros sectores. 

Articulo 942. — Toda Instalación eléc- 
trica para iluminación o fuerza motriz 
pera del tipo seguro contra explosiones. 

Artículo- 343. — Las medidas de orden 
v limpieza serán extremadas, y se dis- 
pondrá de una vigilancia especial en el 
ordenamiento de forma tal quo no resul- 
te impedida en ninguna circunstancia, 
la maniobra de la defensa contra In- 
cendio. 

Artículo 9-44. — Queda prohibido en la 
zona, el ingreso de vehículos motoriza- 
dos; capaces de generar chispas, sin la 
adopción de medidas previas de segu- 
ridad. 

Ii) Defensas en parques de tanques 

de almacenamiento de alcohol 

etílico o combustibles 

similares 

Artículo 945. — Este, capítulo trata lo 
referente a almacenamiento de líquidos 
a presión atmasf erica y temperatura 
ambiente, e incluye los agrupamientos 
instalados al aire Ubre o bajo cubierta, 
a nivel o subterráneos. 

TANQUES A NIVEL - DEFENSAS 
ACTIVAS 

Agua contra incendios 

Artículo 946. — Las disposiciones si- 
guientes serán aplicadas a todo almace- 
namiento realizado en cualquier sector. 



to simple sobrepase los 500 mS., en cual- 
quiera de sus parciales, se adoptarán 
especiales medidas, aplicando ademas- 
agentes ignífugos. 

Artículo 947. — La defensa con agua- 
estará constituida por una red que ali- 
mentará dispositivos especiales capaces 
de alcanzar el enfriamiento de cualquier 
unidad incendiada, logrando localizar y 
circunscribir el área afectada por el 
fuego. 

Artículo IMS. — Los hidrantes o pito- 
nes y o.ros dispositivos fijos y/o portá- 
tiles (mangueras, lanzas, etc.) serán dis- 
puestos en número y distribución tal que 
permitan concentrar en un tanque so- 
bre su techo y envolvente, un caudal 
de agua no inferior a 30 litros por ho- 
ra y por rn2. de superficie de tanque, 
incluidos techo y envolvente, no debien- 
do su acción tardar más de 8 minutos 
en situación de emergencia. 

Artículo 949. — Para atender este ser- 
vicio, se contará con equipos de bom- 
beo capaces de suministrar el agua ne- 
cesaria para el ataque, más el agua que 
requieran los propios servicios de refri- 
geración en los tanques vecinos al tan- 
que mayor del agruparniento. 

Artículo 950. — Para las instalaciones 
con un almacenamiento superior a los 
3.500 m3., se requerirá equipo de reser- 
va con fuente de energía independiente. 

Artículo 351. — I>as reservas de agua 
serán las suficientes para atender el ser- 
vicio durante un mínimo de 4 horas en 
forma continuada a plena capacidad de 
bombeo. 

Artículo 352. — La distribución de hi- 
drantes y pitones será tal que no sea 
menester prolongar más de 120 metros 
un? línea de mangueras y la presión 
de agua no será inferior a 7 kg./cm2. 
en cualquier punto, cuando opere el gru- 
po de hidrantes o pitones u otros dispo- 
sitivos que defiendan la zona en que se 
encuentra ubicado el tanque mayor de 
cualquier agruparniento. Ademá3, cum- 
plimentarán Ir. condición de un suminis- 
tro de 15 litros de agua por minuto a 
7 atmósferas de presión en los chorros 
de agua con un alcance mínimo de. 1H 
metros, por cada 100 mS. de capacidad 
de almacenamiento. 

Servicio Ignífugo Especial 

Artículo 953. — El servicio ignífugo 
especial estará constituido por equipos 
auxiliares, fijos, semifijos o portátiles, 
destinados a complementar la seguridad 
de las instalaciones mediante la aplica- 
ción de espuma química o mecánica, va- 
por de agua, anhídrido- carbónico u otros 
agentes químicos según mejor convenga 
en mérito a las prácticas corrientes de 
la técnica. 

Artículo 954. — Cuando no haya po- 
sibilidad de defensa con servicio de agua 
contra incendio se podrá sustituir por 
servicio ignífugo especial a base do agen- 
tes químicos de reconocida eficacia. 

Artículo 955. — Los equipos de- servi- 
cio ignífugo especial a base de agentes 
ignífugos por formación de espuma pro- 
tectora, se pro\-ecrán con una capacidad 
tal que se asegure la formación de un 
manto do 30 cm. por cada m2. sobre Kt 
superficie de líquido del total de los In- 
flamables contenidos en los tanques y|o 
recipientes, sean o no cubiertos, al aire 
libre o bajo galpones. 

Este requisito se complementará ase- 
gurando dicho servicio ignífugo podrá 
ser mantenido durante dos horas como 
mínimo para el tanque mayor supuesto 
Incendiado. 

Articulo 956. — Los servicios de agen- 
te ignífugo serán provistos a cada tanque 
con instalaciones fijas, operables desde 
distancia conveniente, y ubicados fuera 
de los recintos de contención. Dicho ser- 
vicio no será instalado en la estructura 
de Jos techos y ninguna de sus cámaras 
de formación tendrá un caudal superior 
a 10.000 litros de espuma protectora por 
minuto, debiendo poder cubrirse el área 
total en un plazo máximo de 30 mimi- 
tos. La instalación será capaz de ser 
operada a los 7 minutos de originado el 
incendio, como máximo-. 

Artículo 957. — El aprovisionamiento 
de agua para defensa contra incendio y 
el requerido para los agentes ignífugos; 
se deberán sumar para fijar la capaci- 
dad del o de los grupos de bombeo de 
agua contra incendio. 

Artículo 958. — Podrán aplicarse to- 
mas de vapor, baterías de anhídrido car- 
bónico u otros extintores, para casos es- 
peciales que se resolverán de acuerdo a 
las normas de la técnica. Para pequeños 
focos se ubicarán extintores en lugares 
estratégicos. 

Artículo 95£. — Para lograr reducir 
el potencial calórico de nonas afectadas 
por incendio, serán previstas instalacio- 
nes especiales de movimiento de infla- 
mables para evacuar sus volúmenes. 

Artículo 960. — El servicio ignífugo 
será obligatorio en todo agruparniento 
do más de 1.000 nx3. de capacidad. 
Tanques a nivel o elevados — Defensas 
Fasiras — Distancia mientos mínimos 
entre tanques 

Artículo 961. — Et distanciamiento 
entre tanques, o entre tanques y otras 
Instalaciones, será como- mínimo el diár 
metro del tanque mayor más cercano 



medido de pared de tanque a pared d» 
tanque o limite de instalación, cualquií»» 
ra que ella- sea. 

Artículo 962. —No se admitirán atra- 
pamientos o almacenamientos de má3 do 
10.000 m3. ou un solo recinto. Idéntica- 
mente no se permitirán en los agiupa- 
mientos, tanques de más do 2.000 m3. 

Artículo 9G3. — Cuando se trate do 
tanques de más de 10,000 m3., se re- 
querirá acuerdo previo del Organismo 
Competente. 

Artículo 9G4. — En todo parque, cual* 
quier tanque estará alejado como tnf- 
nimo: 

a) Del límite de conce- 
sión — 15 metros 

b) De las vías férreas 
generales — ■ 15 metros 

c) De instalaciones in- 
dustriales vecinas . . — 2 veces al 

diámetro d^I 
tanqui mayor 

d) De bosques cireunve- 
vecinos — 150 metros 

Artículo 965. — Los tanques en qua 
se opere a presiones supci lores a la at- 
mosférica, se ubicarán y distanciará:! do 
acuerdo a normas especiales que defie- 
ran ser aprobadas por el Organismo 
Competente. 

Artículo 96G. — Será objeto de aten- 
ción especial la peligrosidad que puedo 
significar las zonas colindantes, parti- 
cularmente zosas portuarias, cuyos re- 
quisitos serán sometidos a "¡i con.-t,dc- 
clon previa del Organismo Competente. 

Artículo- 967. — Las instalaciones d« 
bombeo y carga o descarga do eamio.'i'.-s 
cisternas, vagones- o buques tanques fon- 
drárt en cuenta en lo referente a distan- 
ciamientos, las previsiones especiales 
que aconsejan las autoridades jurisdiccio- 
nales competentes y contemplarán ade- 
más salvaguardar la seguridad publica. 
Contención de derrames 

Artículo 36S. — La fracción do terre- 
no utilizada para La instalación de tan- 
ques de almacenaje, deberá encontrarse 
a profundidad con respecto al nivel cir- 
cunvecino o estar rodeado por un terra- 
plén de superficie afirmada de por lo 
menos 0,50 m. de ancho en oL corona- 
miento, o bien por muros do hormigón 
herméticos cuyos cimientos r asistan ia 
presión estática del- líquido resultante del 
eventual derram*. 

Artículo 969. — . El volumen de con- 
tención de los recintos constituidos por 
los terraplenes, no será menor del 75 'fo 
do la capacidad nominal de almacénale 
cuando se trate de- 1 ó 2 tanques, del 
70 <? cuando se trate de 3: del (50 < ¡> 
cuando se trate do 4, y del 50 % cuando 
se trate de 5 ó más. 

Artículo 970. — Los endicamientoa lo- 
grados con los terraplenes de contención, 
y que constituyen las fosas de circun» 
valación de los tanques, tendrán una ca- 
pacidad no inferior al volumen geomé- 
trico do aquél, capaz de contener lo,9 
tanques instalados en su recinto, Además 
tendrán como mínimo el 50 % de su pe- 
rímetro accesible a. los equipos de de- 
fensa activa. 

Artículo 971. — Dichos cndicamlenfofi 
contarán con escaleras do acceso cons- 
truidas en material incombustibles de un 
ancho mínimo de un metro parn facilitar 
maniobras y acceso al reciuto. 

Artículo 972. — Estarán protegidos 
de la acción de las aguas y de los vien- 
tos y en lugar destacado deberá fijarse 
la- altura mínima quo deben mantener 
de acuerdo a la cota principal de la zonn. 

Articulo 973. — La provisión de aiíu.t 
para refrigeración en verano, no será 
causa para reducir el volumen de con- 
tención ni disminuirá las exigencias qua 
se fijan por los dístanciamientos. 

Artículo 974. — Donde existan difi- 
cultades para las defensas activas, se- 
rán aumentados ios clistanclamicñtos. 

Artículo 975. — En los depósito* y 
otras- instalaciones, se proveerán endica-» 
mientes si así lo aconseja la caracterís- 
tica de las instalaciones de que se trafa. 

Artículo 976. — Todos los elementos 
para el endicamlentOi serán incombus- 
tibles. 

Artículo 377. — Toda cañería afluenta 
o efnente de tanques, que contenga in- 
flamables, al cruzar los terraplenes de- 
berá asegurar la estan^uedao del re- 
cinto de contención do derrame. 

Artículo 978. — No se almacenarán 
materiales inflamables o explosivos e in- 
cluso tambores vacíos o llenos, sobre las 
franjas de seguridad del parque de tan- 
ques o sus caminos. 

Disposiciones generales 

Artículo 979. — El parque de almace- 
naje estará circundado por cercados in- 
combustibles. 

Artículo 9S0. — Todo tanque, antes da 
ser puesto en servicio, tendrá garantizo» 
da su resistencia y ostanqueidad y se rea* 
tizará una prueba de 24 horas en situa- 
ción de lleno de agua para comprobao 
que no existe pérdidas visibles u ocultas* 

Artículo 981. — Los tanques so consV 
fruirán de manera que en caso do ej» 
plosión o Incendio, la sobrepresión pue- 
da desaparecer por voladura del techo» 
sin que se origine derrame. La cum* 
brera debe estar ejeoutada de modo qok 
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w>lo sirva a los fines de hermeticidad, pe- 
ro no a los de resistencia. 

Artículo 982. — Los tanques no esta- 
rán Intereonectados por estructuras rí- 
gidas de ninguna naturaleza, trátese de 
luientes, pasarelas, escaleras de acceso, 
ntc a fin de evitar deformaciones en 
los recipientes por esfuerzos indebidos. 

Artículo 9S3. — Se proveerán disposi- 
tivos de seguridad contra sobrepresio- 
hps y depresiones peligrosas. 

Los elementos de venteo de tanque 
tendrán su salida al aire libre, incluso 
los dispositivos de medición. Las cañe- 
rías de llenado, succión y desagüe de- 
berán tener protegidas sus salidas al 
exterior, contra la entrada de cuerpos 
extraños y estaran munidas do disposi- 
tivos arrestallamas do mallas inoxida- 
bles. 

Artículo 984, — Anualmente *.e certifi- 
cara que la instalación dispono de la 
Beguridad necesaria. 

Artículo 085. — Los tanques tendrán 
una segura toma a tierra contra los fe- 
nómenos eléctricos que puedan originar 
chispas. Los caños conectados a estos 
tanques dispondrán de toma a tierra es- 
pecial dispuesta cada 15 metios. 

Artículo 986. — Cuando se coloquen 
tanques dentro de galpones rodeados por 
terraplenes o en parte profunda del te- 
rreno, tales galpones deben ser total- 
mente incombustibles y se eligirá que 
los mismos resulten bien ventilados. 

Artículo 9S7- — Las instalaciones de 
Iluminación serán del tipo seguro con- 
tra explosiones, salvo que se Instalen en 
fos camiones que rodean los parques en 
gue se agrupan tanques. 

Artículo 9S8. — No se realizará en los 
parques de tanques, ningún trabajo quo 
pueda originar chispas, o puntos de ig- 
nición o fuego, o recalentamiento, sin 
tomar previas y especiales medidas de 
seguridad destinadas a desalojar y evi- 
tar toda posibilidad de atmósfera explo- 
siva y muy especialmente en el interior 
de recipientes o tanques que bayan con- 
tenido inflamables. Los mismos se ajus- 
tarán a normas de prevención de vigen- 
cia permanente que serán establecidas 
según' lo aconseja la práctica usual. 

Artículo 9S9. — De existir trincheras 
para el paso de cañerías, etc., o drenajes, 
los mismos serán estancos y de diseño 
tal que impidan la propagación del fue- 
go y eviten que los derrames no resul- 
ten contenidos en sus recintos.. 

Tanques enterrados o subterráneos 

Artículo 990. — Lo dispuesto a conti- 
nuación se aplicará exclusivamente a 
parques de tanques constituidos por tan- 
ques enterrados solamente y de una ca- 
pacidad individual superior a 100 m3. 
Si existen tanques elevados se aplicarán, 
además, las normas precedentes. 

Artículo 991. — Deberán distanciarse 
como mínimo un metro de todo líquido 
vecinal de cualquier orden y entre tan- 
ques podrá tolerarse un acercamiento de 
hasta 40 cms. 

Serán enterrados con respecto a la 
cumbrera, no menos de un metro debien- 
do las tapas superiores estar protegidas 
contra impactos o esfuerzos, medianto 
adecuadas protecciones. 

Artículo 992. — Disposiciones especia- 
les se adoptarán para evitar los efectos 
del tránsito y en especial de vehículos 
motorizados. 

Artículo 993. — Las playas do tanques 
subterráneos estarán libres de materia- 
les, etc., y con fácil acceso para elemen- 
tos de ataque en el eventual caso de in- 
cendio» 

Articulo 994. — Tanques subterráneos 
de más de 100 m3. en baterías de más 
de 500 mu., serán objeto de un acuerdo 
previo de seguridad con las autoridades 
Jurisdiccionales competentes y aproba- 
ción del Organismo Competente. 

Artículo 995.- — Las instalaciones de 
cañerías, bombas y otros elementos se 
ajustarán a las normas generales. 

Artículo 996. — Se ubicarán bocas de 
hidrantes en lugares estratégicos y aten- 
to la importancia de la instalación en sí 
y lo existente en zonas colindantes. En 
caso contrario y por falta -le agua, se 
tomarán medidas precaucionaos en base 
a agentes ignífugos en cantidad y distri- 
bución adecuadas. Cuando se utilicen ci- 
lindros de gas Inerte, se adoptarán me- 
didas especiales a fin de evitar quo és- 
tos puedan quedar sometidos a la acción 
del calor. 

Artículo 997. — Las instalaciones de 
iluminación y fuerza motriz senln estan- 
cas, evitando posibilidad de chispas o 

Kol de Incendios 

Artículo 99S, — Bajo el concepto do 
"Kol de Incendios" se agrupan laii dis- 
posiciones relacionadas con los puntos 
que a continuación se detallan, alcan- 
zando el total de las instalaciones en 
que se manipule alcohol etílico o infla- 
mables similares: 

\) Planeamiento de las maniobras a 
desarrollar en caso do incendio 
en cualquier lugar de las instala- 
ciones. 

b) Organización de las brigadas con- 
tra incendios y distribución del 
personal afectado a las mismas. 

c) Detallo de las herramientas nece- 
sarias. 



d) Detalle del material móvil de ata- 
que a fuegos. 

e) Sistema de alarma. 

f) Simulacros de incendio, 
g) Revisación y mantenimiento de las 
instalaciones de Defensa Activas y 
Pasivas, 
h) En general, todas las medidas y 
medios necesarios para quo en ca- 
so de incendio, el ataque al fuego 
se haga en forma segura, rápida y 
eficiente. 
Artículo !>99. — El Rol de Incendios, 
así como también el sistema de Avisos 
y Alarmas, formará parte de la docu- 
mentación relativa a las defensas que so 
preven para la protección de estas ins- 
talaciones industriales, inclusive sus au- 
xiliares. 

Los detalles de esta, organización con- 
formarán en un todo los requisitos si- 
guientes: 

a) Resultará fijado el papel de cada 
persona, el destino de cada equipo 
o elemento, la constitución de las 
brigadas, la disponibilidad del per- 
sonal en cualquier momento y cir- 
cunstancia, lá distribución del per- 
sonal, la instrucción semanal y to- 
dos los detalles de otros auxilios ex- 
traños en previsión de un incendio 
de magnitud: 

b) Resultará fijado el código de se- 
ñales do alarma, la coordinación de 
avisos y todo otro detalle destina- 
do a evitar confusión. 

c) Resultará fijada la función de las 
facilidades para la movilización 
en emergencia de transportas, ma- 
teriales y sérveos méceos y la 
coordinación oon serviciía de bom- 
beros oficiales ;> voluntarios. 

d) Los roles se fijarán en íugar^s vi- 
sibles para alcanzar una perfecta 
orientación del total del personal. 

CAPITULO X 

DKFENSAS DE PLANTELES DE GAS 
MANUFACTURADO 
Ubicación ' 

Artículo 1.001. — Los planteles do 
gas manufacturados deberán estar ubi- 
cados en la zona industrial de la loca- 
lidad en que instalen o en zonas alejadas 
de centros densamente poblados y serán 
en cada caso aprobados por el Organis- 
mo Competente. 

DEFENSAS ACTIVAS 
Agua contra Incendios 

Artículo .1.0 Ó 2. — Los planteles de 
producción de gas manufacturados, de- 
berán contar con una red de cañerías 
de agua contra Incendios Independien- 
te de la red de agua industrial, con la 
que eventualmente podrá interconectarse, 
que alimentará hidrantes para mangue- 
ras monitores o pitones fijos y lanzas 
generadores de niebla. 

Artículo 1.00 a. — El número, distri- 
bución y ubicación de todos estos dispo- 
sitivos, serán los que en cada caso so 
consideren adecuados, de acuerdo a la 
importancia y características de las ins- 
talaciones a defender. 

Artículo 1.004. — Deberán instalar- 
so dispositivos para que en cualquier 
punto puedan concentrarse chorros de 
agua, niebla, etc., provenientes de to- 
mas Independientes, en cantidad y de un 
caudal unitario conveniente. 

Artículo 1.005. — La alimentación de 
esta red se asegurará mediante dos fu en- 
tes de energía independientes y las re- 
servas de agua, sarán tales que aseguren 
un funcionamiento continuo durante un 
mínimo de cuatro (4) horas de la ins- 
talación, trabajando al máximo de la 
capacidad de los equipos de bombeo, 
la presión de las fuentes de Impulsión 
será aquella que asegure una presión 
mínima de siete (7) gks|m2. en la to- 
ma más alejada en Ja zona qv-e reviste 
más peligrosidad. 

Artículo 1,006. — Cada equipo de 
bombeo tendrá la capacidad necesaria 
para poder 'mantener las defensas en 
condiciones óptimas operativas de acuer- 
do a la presente reglamentación. 
Servicio innífugo especia] 

Artículo 1.007. — En los recintos cod 
tanques de almacenaje para" combusti- 
bles líquidos deberán preverse las me- 
didas de seguridad establecidas en el 
Capítulo III, correspondiente al almace- 
namiento de combustibles líquidos. 
Aparatos extintodores de fuego 

Artículo 1.00S. — Deberán distribuir- 
se aparatos extintodores de fuego, cu- 
yo número, características y ubicación 
serán tales que contemplen en forma 
adecuada las necesidades de la instala- 
ción. Se considera indispensable que en- 
tres los aparatos extintodores menciona- 
dos haya de los tipos necesarios para 
fuegos de Clase B y C. 

Articulo 1.009. — La distribución do 
aparatos extintodores se fuegos en am- 
bientes techados se hará siguiendo los 
lineamientos quo a continuación se de- 
tallan y que deberán entenderse como 
medidas mínimas. 

Artículo 1.010. — En los edificios 
de depósitos donde no existan productos 
tales como nafta, kerosene y similares 
en latas o tambores, o en talleres, ofi- 
cinas, etc.. habrá una unidad de extin- 
tor por cada trescientos metros cuadra- 



dos (300 m2 . > de superficie, no debien- 
do ser necesario recorrer desde cualquier 
punto del local a proteger, mas de 20 
metros hasta un aparato extintodor. 

Artículo 1.011. — En depósitos don- 
de existan productos talos como nafta, 
kerosene y similares en latas o tambo- 
res, usinas eléctricas, salas de calderas, 
laboratorios y similares, habrá una uni- 
dad extintor cada doscientos metros cua- 
drados (200 m2>, de superficie, no de- 
biendo ser necesario recorrer desdo cual- 
quier punto del local a proteger, más de 
quince metros (1.5 m.J, hasta un apara- 
to extintor: En estos sitios se ubica- 
rá un recipiente metálico con tapa, con- 
teniendo arena y dos palas, a efectos de 
su utilización en caso de posible derra- 
mes o para sofocar incendios incipientes. 

Artículo 1.012. — El tipo do aparato 
extintor a colocar en cada ambiente de- 
penderá de la naturaleza del fuego pro- 
bable conforme a la índole del material 
a defender. 

DÍspositiv(»s y incididas csixxi'ialí-s 

Artículo 1.013. — En todos los lo- 
cales que contengan equipos para pro- 
ducción, bombeo, medición acondicio- 
namiento de gas, deberán preverse los 
medios necesarios para evitar mediante 
una adecuada ventilación las posibles 
acumulaciones do gases o vapores en 
concentraciones peligrosas , , 

Artículo 1,014, — El material de 
construcción de la totalidad de las ins- 
talaciones deberá ser incombustible, con 
excepción de aquellos equipos que opor- 
tunamente requieran su empleo (Ej. : 
purificadores) y en los cuales deberá 
extremarse la vigilancia, tomándose es- 
peciales medidas de seguridad. 

Artículo 1.015. — La disposición de 
las pilas de carbón y las medidas de 
precaución a adoptarse pava evitar in- 
cendios en Jas mismas, se ajustaran a 
lo establecido en la parte correspon- 
diente de la Reglamentación do Com- 
bustibles Sólidos Minerales. 

Artículo 1.016. — Se deberán adoptar 
las medidas necesarias para reducir al 
mínimo la acumulación de polvo de car- 
bón, en los de los transportadores, ase- 
gurar una correcta ventilación y todos 
los mecanismos de cierre operados por 
fusibles deberán mantenerse en ferfec- 
tas condiciones de funcionamiento. En 
las galerías o túneles de los transporta- 
dores que .por su gran longitud podrán 
actuar de chimenea y sustituir así a la 
propagación rápida del fuego, deberán 
instalarse pantallas verticales a inter- 
valos aproximadamente SO metros, para 
evitar las corrientes de aire. 

Artículo 1.017. — Toda instalación 
eléctrica, ya sea d e fuerza motriz, ilu- 
minación o para cualquier otra finali- 
dad, deberá ser del tipo seguro contra 
explosiones, debiendo además ponerse en 
cada caso, los dispositivos más conve- 
nientes para asegurar la descarga do la 
electricidad estática. 

Rol de incendios 
Articulo 1.018. — El Rol de Incen- 
dio de los planteles de gas manufactu- 
rado deberá ajustarse a las disposicio- 
nes de carácter general que al respecto 
se establecen en el Capítulo II relativo 
a Destilerías de Petróleo. 

CAPITULO AI 

DEFENSAS EN INSTALACIONES 

DE ALMACENAJE DE GAS 

GASÓMETROS 

Artículo 1.101. — Deberán ubicarse 
preferentemente en zonas industriales y 
a las distancias mínimas siguientes: 

Metros 
A líneas ferroviarias externas 2 5 
A edificios propios y línoas fe- 
rroviarias Internas C 

A edificios industriales y depó- 
sitos de combustibles co 

A edificios, viviendas, etc. ... 25 
A edificios públicos, lugares de 
reunión para más de 1S0 per- 
sonas i 150 

A caminos públicos 15 

Entre írasómetros 
De baja presión, menos de 5.000 

metros cúbicos 6 

De mayor capacidad ..,...,.. lo. 

De alta y baja presión 2-0 

Las locomotoras a fuego abierto que 
entren en las plantas, no deberán acer- 
carse a menos de 25 metros do los bor- 
des de los depósitos de cilindros y de las 
paredes de los tanques. 

DEFENSAS ACTIVAS 

Artículo 1.102. — Los gasómetros de 
tipo seco deberán estar provistos, en la 
parte del techo, de dispositivos para dis- 
tribución de agua, de manera de estable- 
cer una lluvia que bañe las paredes de 
los mismos, para ea¿Ms de emergencia. 

Artículo 1.103. — En las- plataformas 
de los gasómetros mencionados en el ar- 
tículo anterior, se Instalarán tomas de 
agua para mangueras, cuya cantidad 
guarde relación con las características 
del gasómetro. 

Dispositivos y medidas especiales 

Artículo 1.104. — Las válvulas de blo- 
queo en las conexiones de entrada y sa- 
lida deberán ser de muy fácil acceso y 
estar dispuestas en forma tal qtie su ma- 
niobra pueda efectuarse con seguridad y 
facilidad en caso de siniestros. 

Articulo 1.105. — Los sifones deberán 
limpiarse periódicamente y ser cuidado- 



samente inspeccionados cuando yea ne- 
cesario CLeciuar reparaciones. 

Artículo l.iuü. — El retiro de servicio 
de los gasómetros para su limpieza y/o 
rep;.: j-füiieü, ccí.io -ai taiiio.eii ¡a puesta. 
en servicio de los mismos, deberá ettti*. 
tuai/so tomando las providencias necesa- 
rias para asegurar que en ningún mo- 
mento baya o pueda producirse una inezi 
cta au guj y aire do proporción explosi- 
va. Ello se hará constar en un acui que 
ae labrará en esa oportunidad, que será 
suscripta por quienes hayan autorizado 
.su liabilitaciún. La empresa estatal o. 
privada responsable de dicho almacena- 
miento llevará uu registro de actas, ru- 
bricado por la autoridad competente, 
donde se asentarán las mismas por nú- 
mero *lo orden correlativo. 

Artículo 1,107. — A temperatura ex- 
tremadamente baja doberán tomarse las 
medidas necesarias a fin de evitar 0J 
.congelamiento de agua eu los sellos hi- 
dráulicos. 

Articulo 1.108. — Los gasómetros U« 
volumen constante deberán estar provis- 
tos do válvulas de seguridad cuyas di- 
mensiones dependerán de las caracterís- 
ticas del recipiente y condiciones de tra- 
bajo. 

Bol de incendios 

Artículo 1.109. — Deberá, organizarse 
en base a los lincamientos generales es* 
tabléenlos en el Capítulo 11 - Destilerías 
de Petróleo. 

CAPITULO XII 

DEFENSAS EN PLANTA.» 

COMPRESORAS 

Ubicación 

Artículo 1.201. — Ninguna enlació» 
compresora conectada a un ya.-ioductO 
pudra ber construida cu una *oua resi- 
dencial o en una zona restringida por 
reglamentos do urbanización. La distan* 
cia entre cualquier planta compresora 
de potencia instalada superior a 1.000 
ti. v. diseñada pava operar a presione» 
superiores a 17,5 Kg./cmÜ. y cualquier 
edificio ocupado por personas que no aa 
encuentren bajo control de la empresa 
propietaria oe eJi-t, nj ptxi.ü, ser iiucrioti 
a 150 m. La distancia mínima para el 
caso de quo la planta compresora opero 
con presiones superiores a 17,5 Jvg./cm2. 
y su potencia instalada sea inferior a 
1.000 H. P., será de 75 m., debiendo en. 
cada coso la ubicación ser aprobada por 
el organismo competente. 

Artículo 1.202. — Toda instalación de 
cualquier artefacto eléctrico dentro do 
una planta compresora o medidora, de- 
berá ser del tipo seguro contra explo- 
siones. 

Articulo 1.203. — Todas loa plantas 
cunipia'KiJV.'Ui uj ¿os deberán le..*;^ co- 
nectadas eficientemente a tierra toda» 
sus instalaciones metálicas (galpones, ca- 
ñerí:LS, etc.), utilizando para ello cables 
de t-obre que terminarán en una toma 
de tierra adecuada, a efectos de eliminar 
las corrientes estáticas y conducir even- 
tualmente a tierra las descargas atmos- 
féricas. 

Los cables de cobre deberán ser co- 
nectados mediante terminales apropia- 
dos que deberán estar soldados con bron- 
ce, cobre o iilata.. 

DEFENSAS ACTIVAS 

Artículo 1.204. — Las plantan compií» 
soras serán defendidas convenientemen- 
te con sistemas adecuados de agua y 
aparatos extintores. 

Artículo 1.205. — Las salas de compre- 
sores, de reguladores y U3inas instala- 
das en plantas compresoras, serán cons- 
truidas de manera tal que ofrezcan la 
mínima resistencia a las ondas que se 
formen en caso de explosión y con ma- 
teriales no combustibles. 

Articulo 1.206. — Los locales mencio- 
nados en el artículo anterior, deberán 
sor construidos, además, con una eficien- 
te ventilación a los efectos de evitar la 
acumulación de somm. 

Articulo 3.207. — Los equipos de ca- 
lefacción, calderas de vapor n otros im- 
plementos que funcionen con llama 
abierta, deberán estar ubicados en una 
posición y distancia tal quo los haga do 
funcionamiento seguro dentro do la 
planta. 

Artículo L208. — Las construcciones j 
los montajes en sala de impreso i e$ .<=■ 
realizarán en su totalidad en materiaJ 
incombustible. 

Artículo 1.209 — Se proveerá a lai 
plantas compresoras, regaladoras y me- 
didorns de una adecuada y eficiente ilu. 
minación, sobre todo en los lugares don* 
do el personal deba realizar más co 
múnmento maniobi-os. En forma simllai 
deberá iluminar el cercado pcrimctral d* 
la planta. 

Artículo 1.210. — Deberá prestarse os- 
pecial atención a la eliminación de resi- 
duos, pastos u otros materiales de carác- 
ter combustible en las Inmediaciones Üe 
los edificios, evitando así oaalquler peli- 
gro de incendio exterior que , u diera pro- 
pagarse al interior de loa mismos. 

Artículo 1.211. — Las municipalidades 
que correspondan deberán comunicar & 
los empresas de gas toda wsz q~ue en lftíj 
cercanías de una planta importante do 
gas se vaya a construir fm edificio o 
fábrica do importancia, a íto do que la 
empresa pueda tomar las medidas co- 
rrespondientes a efectos de evitar incon- 
venientes a las cañerías principales do 
gas y demás instalaciones. 
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Uol de incendios 

Artículo i.ai2. — ü¡l «1 do incendios 
deberá, organizarse de una manera- simi- 
lar al de las destilerías y de acuerdo a 
la importancia de las Instalaciones a 
proteger (Capítulo U - Destílenos de 
Petróleo). 

CAPITULO XIIÍ 

DEFENSAS EN ^^f^í 

HENAJE * I>íS1VOBLiCIOA DE GAS 

LICUADO 

Recipientes de Almacenaje 

Artículo 1.801. — El almacenaje del 
Droducto so efectúala en tanques metá- 
licos cuya presión de prueba será para 
tanques tijos no rnenoi de 1,6 imuna vez 
y media) la presión de trabajo y para 
tanques portátiles no menor de 2 (dos 
veces) dicha presión. 

ahíimiIo 1 302. — Cada tanque llevar 
ra ¿í * cabezal junto al indicador de 
Stv¿\ una franja horizontal pintada de 
?oIo indicando el limite n^moj flo lle- 
nado debiendo llevar junto a ella la a. 
guíente inscripción en negro: nivel mu- 

* A rt5o^03. - En «a» de no dis- 
ponerse indicador de nivel del tipo co- 
mún deberá contarse con un dispositivo 
automático que indiqu e el porejato e de 
llenado en función de la temperatura > 
densidad del producto y que tenga la 
fVanja roja y la Inscripción consignadas 
en el artículo anterior. 

Artículo 1-304. - Cada tanque deber* 
estar provisto de por lo menos dos val- 
vXs de seguridad, conectadas diroc a- 
mente al tanque en combinación con os 
Semas tanques similares. Las válvu as 
ínSuridad iniciarán la descarga entre 
el 90 y el 100 % de la presión de dise- 
fio y sus dimensiones aeran propor ció nal- 
mente a las del o de los tanques que 

8lI Con U carácter de recomendación: poj 
drán intercalarse válvulas intercepte iru 
do tres vías o múltiples Intei bloqueadas, 
cuando el diseño lo permita y siempre 
que se asegure continuamente el servicio 
de una válvula de seguridad. 
Defensas Activas 

Artículo 1-305. — I>os cilindros de gas 
envasado que sean destinados a consu- 
mos domésticos serán controlados muy 
especialmente en su carga para evitar 
el sobro llenado. A tal fin se deberá ve- 
rificar la carga del llenado con doble 
pesado del cilindro. 

Artículo 1-306. — Los tanques do al- 
macenaje de gas envasado deberán estar 
provistos de rociadores de agua con el 
fin de enfriarlos en caso de incendios 
en las cercanías. 

Artículo 1.307. — Las playas de al? 
macenaje y envasado de cilindros debe- 
rán estar provistos de un conveniente 
Sistema de agua contra incendios con 
pitones fijos y elementos móviles que ase- 
guren en todo momento la posibilidad 
de rociar cualquier zona de la playa con 
un caudal no Inferior a 1 mS.lhora por 

cilindro. .' , •- , 

Es aconsejable la instalación de ro- 
ciadores de agua en estas playas. 

Artículo 1.30S. — Todas las plantas 
de almacenaje y distribución de gas en- 
vasado deberán estar dotadas con la su- 
ficiente cantidad do aparatos extintores 
de capacidad conveniente, ubicados en 
lugares estratégicos. Estos extintores se- 
rán preferentemente a polvo químico se- 
co (impulsados por nitrógeno c anlr.dii- 
do carbónico) o a anhídrido carbónico. 
Las instalaciones auxiliares (talleres, 
oficinas, etc.) se dotarán con aparatos 
extintores, siguiendo los lincamientos es- 
tipulados en el artículo 1.010. 

Artículo 1.309. — Los tanques y ci- 
lindros destinados a usuarios, tanto do- 
mésticos como Industriales, serán insta- 
lados tomando el máximo do segurida- 
des en cada caso, para lo cual se dicta- 
rán normas especiales según su uso y 
aplicación. 

Artículo 1.310. — Cuando por cual- 
quier razón (limpieza, reparación, etc.) 
deba sacarse de servicio un tanque, se 
tomarán todas las providencias necesa- 
rias para asegurar que en ningún mo- 
mento se tenga mezcla gas-aire dentó 
del mismo, que pueda por cualquier cir- 
cunstancia provocar la formación do 
mezcla explosiva mientras se trabajo. 
Esto será autorizado en un acta que fir- 
mará il Jefe de la Planti 

Artículo 1.311. — Toda Instalación 
eléctrica en Plantas de Almacenaje y 
Distribución de gas envasado, será segu- 
ra contra, explosiones. 

Artículo 1.31.2. — Todas las plantas de 
almacenaje y distribución de' gas enva- 
eado, debe-án tener coyiectadví eficiente- 
mente a tierra todas sus Instalaciones 
metálicas (galpones, cañerías, etc.). 

ArtíoulD l.í'S. — l^as playas- de 
cilindros y los tanques de almacenado. 
deberán estar distanciados como mínimo 
en la siguiente forma: 

A líneas ferroviarias externas 25 m. 

A edif.oies propio? y :fneis 
ferroviarias inlornas 

A edificios industriales y de- 
posüo^ de combustibles . • 

A elifiílns pfiMíros lugares 
de reunión para más do 160 
personas >• 



C m. 



50 m. 



150 m, 



A edificios, viviendas, etc. .. 25 m. 

A caminos públicos 15 m. 

Las locomotoras a fuego abierto que 
entran en las plantas, no deberán acer- 
carse a menos de 25 metros de los bor- 
des de depósitos do cilindros y de las 
paredes de los tanques. 

Artículo 1.314. — Deberá proveerse a 
las plantas de almacenaje de gas enva- 
sado,, de una adecuada y eficiente ilu- 
minación, sobre todo en los lugares don- 
do el personal realice más comúnmente 
maniobras. Además se iluminará efi- 
cientemente el cercado perimetral de !as 
plantas indicadas. 

Rol de Incendios 

Artículo 1.315. — El rol de incendios 
deberá organizarse de una manera si- 
milar al de !as destilerías y de acuerdo 
a la importancia de las instalaciones a 
proteger (Capítulo II — Destilerías de 
Petróleo). 

CAPITULO XIV 

DEFENSAS EX GASÓGENOS 

Artículo 1.401. — Los equipos en ge- 
neral deberán satisfacer en su construc- 
ción y mantenimiento, las condiciones 
do seguridad siguientes: 

a) Los gasógenos v sus cañerías de 
conexión deberán estar construi- 
dos y montados de tal monera que 
no sufran deformaciones peligrosas 
durante su uso normal. 

b) En particular, las juntas de en- 
samblaje no deberán estar expues- 
tas a esfuerzos tales que puedan ori- 
ginar una entrada de aire o una 
fuga de gas. 

c) Las instalaciones deberán estar pro- 
tegidas por uu dispositivo apropia- 
do contra el riesgo de explosión 
interior originada por retorno de 
llamas provenientes de! motor. 

Artículo 1.402. — Los locales cerra- 
dos en los cuales *3e instalen gasógenos, 
deberán contar con una ventilación que 
aseguro la máxima aireación en los al- 
rededores del equipo, debiendo instalar- 
se elmentos detectores do óxido de car- 
bono que accionarán dispositivos de alar- 
ma cuando el gas alcance concentracio- 
nes peligrosas. 

CAPITULO XV 
DEFENSAS EX PIjAYAS DE ALMACE- 
NAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

SOLIDOS MINERALES 
Ubicación y capacidad de las playíis 

Artículo 1.501. — Los depósitos de 
almacenaje de combustibles sólidos mi- 
nerales estarán ubicados en las zonas 
Industriales de cada localidad o en zo- 
nas alejadas de, los centros poblados. 

Artículo 1.502. — Podrán almacenar- 
se combustibles sólidos minerales en las 
proximidades de su lugar de consumo, 
sin limitación, si la instalación está ubi- 
cada en zona industrial o alejada del 
perímetro del centro poblado, pero en 
cantidad no mayor de tres mil tonela- 
das (3.000 tn.) si esas condiciones no se 
cumplen. 

Dispositivos y medidas especiales 

Artículo 1.5.03. — Las playas desti- 
nadas al almacenaje de combustibles só- 
lidos minerales ubicadas en zonas habi- 
tadas deberán estar cercadas en todo 
su perímetro con paredes de material 
incombustible y suficientemente sólidas. 
Tendrán una altura no menor do 4 me- 
tros, a fin de evitar los efectos del pol- 
vo de carbón, por acción del viento y la 
propagación de incendios. En ios demás 
casos podrán estar rodeados por cercos 
de alambro tejido de una altura no me- 
nor de tres metros. 

Artículo 1.504. — Los pisos de las pla- 
yas de almacenaje tendrán drenaje na- 
tural do las aguas y serán construidos 
en un material firme y homogéneo de 
manera de formar una superficie com- 
pacta, a fin do no permitir la circula- 
ción del aire. 

Artículo 1.505. — Las playas de al- 
macenaje de combustibles sólidos mine- 
rales deberán tener espacio disponible, 
ya sea en calles o playas de maniobras, 
los cuales servirán para la remoción del 
combustible en caso de incendio o cuan- 
do la temperatura de la pila ascienda 
a valores peligrosos (más de G0? C), ex- 
cepto en el caso de disponer de elemen- 
tos mecánicos adecuados. 

Artículo Í.506. — Los espacios libres 
mencionados en el artículo anterior ocu- 
parán como mínimo un 20 % de la su- 
perficie total destinada a almacénale y 
estarán dispuestos de manera que el 
elemento mecánico a que se refiere ei 
artículo siguiente, alcance la pila en toda 
s-u extensión. 

Articula i.Et'7. — Las playas o depó- 
siros qu.; contengan más de S.'jOO tone- 
ladas do ca'bón deberán ñ^p" \^r en 
cantidad suficiente, de lementos mecá- 
nicos para su removido; puertas rodan- 
tes, grúa 3. ra!as de arrastre o cualquier 
otra Instalación similar. 

ArtícUJ l.fOS. — El ea'-bó/i so ."H- 
pesitará en pilas de fo'mi prismática, 
evitando !a formación de conos para que 
no se prou'j?.ca la separación entre ;a 
parte fina y gruesa de) mlsm-i. Las pi- 
las deherán ser compactas a fin de 
evitar la circulación del &ir3. 



Artículo 1.509. — Preferentemente, el 
carbón no deberá ser apilado con tiem- 
po cálido ya que el mismo puede entrar 
en combustión por tal causa. 

Artículo 1.510. — Los carbones de 
distintas procedencias no deberán — de 
preferen ia — - apilarse en una pila co- 
mún. 

Artículo 1.511. - — Un desembarque de 
carbón que se encuentre especialmente 
húmedo no deberá -^-preferentemente — 
apilarse con otro. 

Artículo 1.512. — Se deberá evitar la 
inclusión de materiales extraños, ios cua- 
les son causa do mi morosos incendios, 
aún en el caso de la antracita, !a cual 
ordinariamente no está sujeta a la 
inflamación espontánea. 

Artículo 1.513. — Luego del almace- 
naje se deberá determinar regularmente 
la temperatura de la pila por medio do 
termómetros instalados en caños. En las 
zonas cálidas es necesario el control de 
temperatura en puntos distanciados de 
tres a seis metros. La determinación fie 
temperatura do 50» a G0? C indica peli- 
gro Inminente y la3 meditónos en las 
proximidades do esos puntos deberán 
efectuarse cada 1,5 metros. En el caso 
de no poder ubicarse los sitios calientes, 
se utilizarán detectóles de gases com- 
bustibles. 

Artículo 1.514. — Para temperaturas 
arriba de C0' C deberá excavarse el car- 
bón. El rociado con agua solamente de- 
berá efectuarse como recurso extremo. 

Artículo -1.515. — Como medida de se- 
guridad, se adoptarán las siguientes al- 
turas para las pilas de almacenaje: 

Carbón fino con más do 18% 
mat. volátiles hasta 3,5 m 

Carbón grueso con más do 
18 % mat. volátiles hasta 5,5 m 

Carbón fino con menos de 1S % 
mat. volátiles hasta 5,5 m 

Carbón grueso con menos de 
18% mat. volátiles hasta 7,0 m 

Artículo 1.51G: — - A los efectos del 
artículo anterior, considerase carbón lino 
cuando su tamaño es inferior a 10 mm y 
carbón grueso cuando su tamaño es su- 
perior a 10 mm. 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.517. — En las oficinas de 
las playas o depósitos de almacenaje, se 
llevará un libro especia! en ^1 -ua! se 
consignará la existencia de cada tipo 
de combustible sólido mineral almace- 
nado, el movimiento habido en el mes. 
los registros do temperaturas y el estado 
de las instalaciones mecánicas. 

CAPITULO XVI 

DEEEXSAS EX PLANTAS 

GENERADORAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Artículo 1.601. — El diseño y ejecu- 
ción de las centrales eléctricas serán 
hechos de acuerdo a las normas estable- 
cidas por la autoridad jurisdiccional. 
Defensas Activas y Pasivas 

Artículo 1.C02. — Se asegurará un 
mínimo de medidas tendientes a defen- 
der las instalaciones contra siniestros pa- 
ra lo cual dispondrá de aparatos extin- 
tores y otros dispositivos, cuyo tipo, ubi- 
cación, cantidad y capacidad contem- 
plará el volumen y características de las 
instalaciones. Las medidas previstas de- 
berán ser sometidas a la aprobación del 
Organismo Competente. 

Artículo 1.603. — Las playas de alma- 
cenamiento de combustibles ya sean lí- 
quidos, sólidos o gaseosos, destinados a 
alimentar calderas y motores de las plan- 
tas generadoras de energía, serán diseña- 
das y construidas — en lo que a los fi- 
nes de esta Reglamentación se --efiere — 
do acuerdo a las disposiciones que se 
establecen para almacenaje de combus- 
tibles líquidos, sólidos v gaseosos (Ca- 
pítulos IU. XI, XIII y XV). 

Rol de Incendios ' 

Artículo 1.604. — Involucra el rol de 

incendios, el planeamiento de maniobras 
a desarrollar en caso de incendio, la 
organización de brigadas y la distribu- 
ción del personal afectado a los mismos, 
el detalle del material móvil do ataque 
a fuegos, el detalle de las herramientas 
necesarias, los sistemas do alarma, la 
organización de simulacros, la revisión 
periódica de los dispositivos de seguri- 
dad, etc. 

Con tal finalidad las centrales eléctri- 
cas mantendrán un adiestramiento es- 
pecial de su personal, el que estará alec- 
cionado para cualquier eventualidad, to- 
mándose como normas básicas para ac- 
tuar en todo caso; 

a) Desconexión de los circuitos direc- 
tamente afectados, de manera tal 
de evitar la paralización del resto 
de los servicios. 

b) Aislación eléctrica Inmediata de 
las partes afectadas, empleando las 
♦agías y dispositivos especiales a 
tal fin. 

CAPITULO XVII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.701. — Es obligatoria en to- 
do el país la adopción do las medidas 
de seguridad establecidas en la presente 
Reglamentación para las nuevas insta- 
laciones como asimismo tas ampliacio- 
nes de las existentes, destinadas a la 



producción, transformación y almacC 
namicnto de combustibles líquidos, ga- 
seosos y sólidos mfticralcs y en las plan- 
tas generadoras de energía eléctrica. 

Artículo 1.702. — La presente Regla- 
mentación rige para acumulaciones su- 
periores a 3.000 m3. para fuel oil, gas 
oil o diessel oil; 1.500 m3. para com- 
bustibles líquidos livianos; 1.000 unida- 
des de 50 kg. de gas licuado y 1.000 tn 
de carbón mineral. 

Las instalaciones de producción 3 
transformación para derivados del pe- 
tróleo, gas natural o manufacturado, 
quedan comprendidas en la presente Re- 
glamentación, cualquiera sea su capaci« 
dad. 

Aquellos almacenamientos que se en- 
cuentren por debajo de las cifras pre- 
cedentemente establecidas y que estén 
ubicados en los ejidos urbanos y subur- 
banos, se regirán por las disposiciones do 
seguridad que determinen las municipa- 
lidades locales. 

Artículo 1.703. — La aprobación por 
parte del organismo competente, de los 
planos y especificaciones de las medidas 
de seguridad establecidas según la pre- 
sente Reglamentación, scró requisito 
obligatorio y previo para la habilitaci-ui 
de las instalaciones respectivas. de 
acuerdo a lo fijado en el artículo 1.702. 
La documentación deberá presentarse 
completa y por quintuplicado. 

Artículo 1.704. — La documentación 
técnica a que se refiere el artículo an- 
terior, deberá llevar la firma de un téc- 
nico responsable. 

Artículo 1.705. — Se mantiene la prohi- 
bición existente respecto al vuelo de 
aviones de cualquier naturaleza, sobre 
destilerías y parques de tanques de al- 
macenamiento con unidades a nivel n 
elevadas. 

Artículo 1.706. — Las instalaciones 
existentes que no se encuentren en las 
condiciones de seguridad establecidas poi 
el presente Reglamento, deberán adap- 
tarse al mismo y en su defecto, el Orga- 
nismo Competente fijará las medidas de 
seguridad adecuadas a las característi- 
cas y condiciones operativas de las mis- 
mas. En ambos casos determinará los 
plazos en que deberán concretarse laa 
obras necesarias para esta finatirtart. 

Artículo 1.707.-— Queda perfectamente 
establecido que la eficiencia del estado 
de funcionamiento o conservación de 
las instalaciones de seguridad en los es- 
tablecimientos estatales o privados es 
responsabilidad privativa de los mismos, 
lo que será verificado por la vitorblad 
competente con la- periodicidad que ella 
estime necesaria. Esta medida incluys 
la eíicaeia de los sisíumns de coordi- 
nación que se arbitren para mayor se- 
"ttridnd con los cuerpos de Bomberoi 
Oficiales o voluntarios. 

Artículo 1.708. — El organismo com- 
petente podrá disponer la adopción rt< 
medidas especiales de seguridad dond* 
razones de particular peligrosidad 1( 
aconsejen. 

Artículo 1.709. — Cuando por cvolu- 
ción de la técnica se ofrezcan nuevas 
soluciones, el organismo competente fis- 
calizará las pruebas y adoptara las pre- 
visiones que estime adecuadas. 



Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

SERVICIO EXTERIOR 

Embajador Extraordinario y Plenipo- 
tenciario en Líbano. 

DECRETO N' 1.0.710. — Bs. As,. 6|_0tf,fl, 
ATENTO a razones del servicio diplo- 
mático. 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 
Artículo 1* — Desígnase Em bajad ir 
Extraordinario y Plenipotenciario de i-i 
República en Líbano, al actual Embaja- 
dor Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República en Grecia, Dr. Roberto To- 
más Dalton. 

Art. 2? — Comuniqúese, déso a la 
Dirección General del Boletín Oficial o 
Improntas, publíquese y archívese. 
FRONDIZI. — Diógeneg Tabeada 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

SERVICIO EXTERIOR 

Emlmjailor Extraordinario y l'lrnípo» 
teuciario en la República de Grecia. 

DECRETO No 10.711. — Bs. As., tílí)|G0 f 
ATENTO a razones del servicio diplo- 
mático. 

El Presidente de Ja Nación Argentinn, 
Decreta : 

Artículo 1? — Desígnase Embajada* 

Extraordi *o y Plenipotenciario de *a 

Ropú tilica en Grecia, al actual Emba- 
jador Extraordinario y Plenipotenciaria 
de la República en Líbano, D. Cario* 
María Boilini Sbaw. 

Art. 2* — Comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial « 
Lm pro" tas, ' 'ír-iese y archívese. 

FRONDIZI, — Diógcnes Taboada 
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Ministerio de Economía 
JMPOUTACíON 

REG1A1HN CAMBIARIO, — Liberase de recargos la introducción de ma- 
q.i¡nai¡j)<; r que intí'griiu una puuita tic iainícac*üii de icuiio&i *c..í-,juj.UíCU 
y de lubricación de papel. 

C^UKTO N* 10.500 Buenos Aires, 5 de setiembre de 19 60. 

VISTO el Decreto número 1 3.^*7/50 y lo tramitado por Kxpediuntc M.E. 
nftnei-o 8.178/59, en el cual la firma La Papelera Argentina S. A-. gestiona la 
ür ración del pago de recargos a la introducción de maquinarias que integran 
uií , planta de fabricación ilc celulosa semiquímica y de fabricación de papel; y 
C< NfcUDKRANDü: yue la instalación de la industria que se proyecta es esencial 
ptt a el paí«, ante las necesidades siempre crecientes de celulosa y papel; Que 
la planta a instalarse dará utilización a las maderas del Delta del Paraná, lo 
ci; U reactivará las explotaciones madereras de esa zona; Que las maquinarias a 
ir portaras consíituyen uj.a línea de producción ajustada a los términos estable- 
cí ios por el Decreto número 13.27 7/5Í y cuya importación puede autorizarse 
T ue del p.:go de recargo;}; Por ello, y atonto lo aconsejado por la Comisión Asc- 
r ra de lmporiaciones (.Decreto número 5.S00/5U), 

\i\ Presidente de la Nación Argentina, Decreta: 

Artículo l 1 * — Libérase del pago de los recargos establecidos por el decreto 
«Omero .">.4:J0/53 y sus modificatorios, a los elementos cuya descripción técnica 
-u individual dación se consigna en ta planilla anexa que ¿orma parte integrante 
del proponte decreto, los que deborán ser nuevos y der tinados a la planta indus- 
trial de la tirina La Papelera Argentina H. A-, ubicada en Bernal, Partido de 
Quilines, Provincia de Buenos Aires. 

jYrí, •>'■' — La i dirección Nacional de Aduanas permitirá el despacho a plaza 
en las condiciones señaladas en el artículo anterior de los" bienes indicados en 
la citada planilla anexa, siempre que se despachen dentro del término de treinta 
(30) meses a contar desde la fecha del presente decreto. 

Art. ;P — .Previo a cada despacho a plaza, la firma beneficiarla presentará 
a la ^Secretaría de Justado do Industria y Minería, un detalle de los elementos a 
importar y en ocasión de su instalación en fábrica, comunicará dicha circuns- 
tancia por escrito a la mencionada Secretaría de Kstado a los efectos de la veri- 
ficación que establece el Artículo i" del Decreto número 13.277/5'J, hecho que 
üeberá producirse dentro de un plano no mayor de cientv ochenta (ISO) días a 
contar desde la fecha del último despacho a plaza. 

Art> 49 — j^ Secretaría de Estado de Industria y Minería queda facultada 
I>ara autorizar los reemplazos pertinentes que pudieran originarse en razón do 
la clasificación aduanera que so asigne a los elementos aprobados en el momento 
de su introducción, siempre que no sustituyan los bienes cuya importación so 
autoriza. Igualmente podrá autorizar las sustituciones de bienes que por motivos 
fundados solicite la beneficiaría, siempre que las mismas no alteren los funda- 
mentos del presente decreto. 

Ar t, 5» — J ja firma La Papelera Argentina S. A. deberá ingresar al pa.lt, la 
totalidad de la maquinaria y elementos descriptos en la planilla anexa y cumplir 
con el compromiso de mantener en funcionamiento íntegramente la línea de pro- 
ducción durante un plazo de cinco (5) anos como mínimo. 

Art. .G* — Cuando se comprobara la transgresión al alcance y condiciones 
de la franquicia que otorga el presente, la Secretaría de Justado de Hacienda 
procederá al cobro compulsivo de los recargos que hubieran debido tributar Iob 
elementos importados a la focha del despacho a plaza, haciéndose pasible asi- 
mismo ol beneficiario, de las franquicias del presente decreto, de las sanciones 
previstas por la Ley número 14.732. 

Art, 7* El presente decreto será refrendado por el señor Ministro ¡secre- 
tario dé Estado en el Departamento do Kconomía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Finanzas, de Industria y Minería e interino de Comercio 

y de Hacienda. ,.,,„,,.. 

Art. 8* Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 

Oficial o Imprentas y archívese. ^ 

„ VRONDIZÍ. — Alvaro Álsogaray. — Carlos Á. .Tunl, — Guillermo W. Klein 



Canti- 
dad 



Detalle 



Valor 
F. O. li. 

en u$s. 



NOMINA DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS INTEGRANTES DE LA 
LINEA DE PRODUCCIÓN DE CELULOSA SEMIQUJMJCA Y DE 
PAPEL, A IMPORTAR POR LA "PAPELERA ARGENTINA S. A. 
PARA SER INSTALADAS EN SU ESTABLECIMIENTO UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, PARTIDO DE QUJ.LMES 
PROVINCIA DE BUENO SAIRES 



ffenti- 
dad 



Detalle 



Valor 

h\ O. B. 

olí u$$. 



(una) Grúa móvil P, y H., modelo lüó "VVC, con capacidad: JO tone- 
Jadas, equipada con vina pluma do 13,5 in., estructura de acero en 
celosía construida en 4 secciones. Montada sobre chasis de 4 ruedas, 
con 2 ruedas motrices, accionada por un motor diesel de 4 cilin- 
dros marca Car tepi llar D-311, con una potencia de 48 HP. a 1.700 
r. p. m., con arranque eléctrico. Con accesorios para elevar troncos 

Blaw - Knox : 33 . 3S5 

(uno Tambor descortezador marca Waplan, a suspensión hidráulica 
do 4,20 m. de diámetro x 12 m. de largo, capacidad normal 35 m3./. 
de madera. Accionamiento con motor de 40-100 HP., acoplado a 
reductor y transmisión a engranajes. Compuerta de salida regulable 
accionada con motor de 3 HP., 1.450 r. p. ra., a inducción, con jaula 
rio ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., acoplado a manchón con sus corres- 
pondientes arrancadores y controles de maniobra, con sus sistema 

hidráulico y de extracción de la corteza 85.000 

tuno) Desbastador de madera (Chipper) marca Norman, rotor do 
1,67 m. de diámetro, equipado con 16 cuchillas. Mando con poleas y 
correas en V y accionamiento con motor eléctrico de 200 HP. 1.500 
r. p. ni., a inducción, con jaula de ardilla, a prueba de goteo, . 
3x380 'V. 50 Iiz., sobre calentamiento 40* C, con su arrancador y 

control a distancia ....*.. 25 . 735 

(una) Afiladora de cuchillas (Chipper) marca G. K. Hanckctt, do 
1,3 3 m. de largo, mando reversible, con motor 7 \<. HP., 1,000 r. p. m., 
a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 3S0 V, 50 Hz., acoplado a 
manchón, completo, con arrancadores y controles de operación .... 7.000 
(una) Zaranda vibratoria, marca Carthage - Dillon, de dos etapas 
de 1,22 m. xr 3,66 m., mando a polcas en V, accionada con motor 
eléctrico de 5 HP. 1.000 r. p. m., a inducción, con jaula de ardilla, 

3 x 380 V. 50 Hz ' 4.400 

(uno) Desbastador secundario (Rechipper), marca Jacksonville, ac- 
cionado con motor eléctrico de 25 HP. 1.000 r. p. m., a inducción, 
con jaula de ardilla, 3 x 3!¡0 V. 50 Hz„ completo, con arrancador y 

control de operación . 3.000 

(dos) Al ¡montadores rotativos para la descarga de los "chips", desde 
los silos, de 2,13 m. de diámetro, con dispositivo de regulación 
moto reductor de accionamiento de 16 HP. 37 r. p. n... a inducción 
con jáuJa de ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., arrancador y control de ope- 
ación 17.S30 

ICquipo ti-ans portador compuesto poi.' transitó Piadores mecánicos y 
sistema, neumático, según el siguiente detalle: 

(uno) Transportador a cinta de goma, longitud 50 m., ancho de la 
cinta 600 mm., accionado con motoreduetor, de 15 HP. 60 r. p. ni., a 
inducción, con jaula de ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., y mando a cadena 
completo, con arrancador y control a distancia. 

(uno) Transportador a cinta de 17 m. do largo, ancho de la cinta 
C00 mm., accionado con motoreduetor de 10 HP. 60 r. p. m., a 
inducción, con jaula de ardilla, 8 x 380 V., 50 Hz., y mando a cadena 
completo, con arrancador y control a distancia. 

(uno) Transportador a cintas, para el retorno de los troncos descor- 
tezados defectuosamente. Longitud 5,0 m.., ancho de la cinta 400 mm. 
Accionamiento con motoreduetor d* 3 HP. 60 r. p. m., a inducción, 
con jaula de ardilla, 3 x 380 V. &0 Hz., y transmisión a cadena. 
Completo, con arrancadores y controles a distancia, 
(uno) Transportador a cinta inclinado, para recoger los troncos selec- 
cionados para el rechazo y descargarlos sobre el transportador del 
iteni 0. Longitud: 1S,5 m., ancho de la cinta 400 mm. Accionamiento 



con motoreduetor de 5 HP. G0 r. p. ni., a inducción, con jaula de 
ardilla, 3 x LSD V. 50 Hz., y transmisión a cadena, completo, con 
arrancadores y controles a distancia. 

1 (uno) Transportador a cinta para los troncos descortezados desde IX 
la salida del descortezador hasta el desbastador de madera; Longi- 
tud 15 m., ancho de la cinta 1.00o mm. Accionamiento con moto- 
reductor de 7,5 HP 30 r. p. m.., a inducción, con jaula de ardilla, 
3 x 3S0 V. 50 Hz., y transmisión a cadena, completo, con arrancadores 
y control a distancia. 

1 (uno) Transportador inclinado, a cinta, para el transporte de los 
"chips" desde la descarga del desbastador de madera basta la zaran- 
da, accionamiento con motoreduetor de 2 HP. 37 r. p. ni., a .aduc- 
ción, con jauia de ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., completo, cou arran- 
cadores y control a distancia. 

1 (uno). Transportador combinado, horizontal - vertical (liotolift), pa- 
ra el retorno de los chips rechazados por la zaranua, completo, con 
motoreduetor de 3 HP. y 10 HP.-37 r. p. m., a inducción, con jaula 
de ardilla, 3 x 3S0 V. 50 Hz., arrancador y control a distancia. 

1 (uno) Transportador a cinta, para el transporte de los "chips" acep- 
tados hasta la tolva de descarga, accionado con motoreduetor de 

2 HP. 37 r.'p. m„ a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., 
con" arrancador y control a distancia. 

3 (tres) Tolvas de descarga de "chips", equipadas con alimón tadoros 
rotativos especiales (fceders), accionados con motoreduetor de 3 HP., 
a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 380 V., 50 Hz., Completo, con 
arrancador y dispositivos de operación neumática. 

1 (uno) Ventilador soplante "Blowcr), accionado con motor eléctrico 
de 40 HP. L5 00 r. p. m., a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 3S0 V. 
5ü Hz., completo, con mando a poleas, arrancador y control automá- 
tico de operación. 

2 (dos) Ciclones metálicos de diseño apropiado para una eficaz sepa- 
ración de polvo. 

1 (uno) Válvula especial, con servo motor do tres vías, para poder en- 
viar los "chips" ya sea a los silos de almacenaje o bien a la tolva 
do medición (Metering Bin). 

1 (uno) Panel de control y 'de operación automática del sistema, pro- 
visto do luces indicadoras, llaves, botoneras de comando e indicado- 
res de nivel do los silos. 

1 (uno) Transportador horizontal de "ehiiis", accionado con motore- 
duetor de 3 HP., 3 7 r. p. in., a inducción, con jaula de ardilla, 
3x380V. 50 Hz., completo, con arrancador y control de operación. 

Valor equipo transportador 73 .00* 

1 (una) Tolva de medición (Metering Bin), construcción metálica, do 

aproximadamente 14 m3. de capacidad, equipada con dispositivos 

indicadores de nivel máximo y mínimo. 
1 (uno) Digestor de ciclo rápido de l'¿ m8, de capacidad, construido 

en acero inoxidable y diseñado para una presión de trabajo de 

2y kg./ci«2., incluyendo válvulas de carga y descarga de 50,8 cm. 

(20"), el sistema hidráulico para su operación, motor y bomba para 

el mismo. 

Un acumulador de licor de 12 m3. de eapaeidnd, construido en acero 

inoxidable. 

Ün instrumental necesario para control del digestor, consistiendo de: 

a) Válvulas de control remotor, cou contactos de límite y solenoidc; 

b) Controtes de nivel y presión, incluyendo contactos de presión; 

c) Panel de control del digestor, con tempe rizad o res, reíais y con- 
troles montados y conectados con la representación gráfica. 

1 (una) Tolva de descarga para los "chipa" impregnados, equipada 
con i) transportadores a tornillo sinfín, acero inoxidable, accionado 
con 4 motoreductores de 2 HP., a inducción, con Jaula de ardilla. 

3 x 3S0 V. 50 Hz., y mando a cadena, completo, con sus arrancadores 
y control de operación a distancia. 

Valor del digestor y sus tolvas "16{>, U()(» 

Sistema transportador compuesto por transportadores mecánico,^ 
Según el siguiente detalle: 

1 (uno) Transportador atimentador de 'Vhlps", tipo a tornillo sinfín, 
accionado con motoreduetor de 20 HP., 37 r. p. m., a inducción, con 
jaula de ardilla 3 x 3S0 V., 50 Hz., completo, con arrancador y con- 
trol automático de "operación. 

1 (uno) Transportador a tornillo sinfín, construcción en acoro inoxi- 
dable el transporte de los "chips", accionado con motoreduetor de 
1 HP., 37 r. p. m., a inducción, con jaula de ardilla 3 x 3S0 V. 50 Hz., 
completo, con arrancador y control de operación a distancia. 

1 (uno) Elevador a canjilones, construcción en acero inoxidable para 
transporte vertical, accionado con motoreduetor de 1 HP., 37 r. p. m„ 
a inducción, con jauta de ardilla 3 x 380 V. 50 Hz., completo, con 
arrancador y control de operación a distancia. 

1 (uno) Transportador a tornillo sinfín, en acero inoxidable, para el 
transporte de "chips"; accionamiento con motoreduetor de 1 ^ HP.. 
37 r. p. ni., a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 380 V. 50 Hz., com- 
pleto, con arrancador y control de operación a distancia. 

Valor equipo transportador 50.009 

1 (una) Prensa de extracción Bauer, modelo 570, con camisa de acero 
inoxidable 2.16 mm. de diámetro, con eje principal tratado térmi- 
camente, teniendo todas las partes en contacto con la pasta prensada» 
de acero inoxidable, incluyendo la caja de alimentación y caja prin* 
cipal. Además todas las superficies de partes interiores expuestas a 
desgaste recubiertas de Stellite,, provista con: 
Un mando de correas en V. 
Un sistema completo de lubricación forzada. 
Un atimentador a tornillo Bauer, modelo 562 de acero inoxidable, 

con separador magnético, incluyendo motor y mundo de velocidad 

variable, con arrancador. 
Un motor de 200 HP-, a inducción, con jaula ¡e ardilla a prueba 
de goteo, 1.000 r. p. m., 3 x 3S0 V., 50 Hz., sobrecalentamiento 40* C, 
par de arranque normal, corriente de arranque normal, aislactón es- 
pecial N» 1 •' • • Clí. 200 

3 (tres) Refinadores Bauer modelo 411-FV, de 101,6 cm. de diámetro 
(40") do doble disco para refinación de pulpa, teniendo todas las 
partes en contacto con la pasta y partes rotantes de acero inoxi- 
dable, cada unidad provista con: 

Sistema de lubricación completo; un juego de discos de 101,6 cen- 
tímetros (40"); 

Dos motores de 400 HP., 1.500 r. p. m., tipo "CS", a inducción, con 
jaula do ardilla, abierto, a prueba do goteo horizontal. 3 x 3S0, V. f 
50 Hz., aislación especial y dispuesto para ventilación forzada. 

Un transportador a tornillo Bauer, modelo 4 24-1. -F con cubierta de 
acero inoxidable, provisto con motor de 2 HP., y mando variable do 
relación 5-1, arrancador y correas. 

Un transportador a tornillo Bauer, modelo 432-1-S, do 230 mrn. do 

diámetro, relación 6-1 de 1 % HP., arrancador y mando a cadena. 

1 (uno) Refinador a doble disco Bauer, modelo 400-FV, teniendo todas 

las partes en contacto con la pulpa de acero inoxidable, equipado con: 

1 Juego de placas metálicas; 

2 Motores a inducción, con jaula de ardilla con aislación especial a 

prueba de agua y aceite, de 200 HP„ 1.500 r. p. in., 3S0 V. 50 Hz. 

Valor de los cuatro lel'inadores -00 .00» 

Sistema transportador compuesto por transportadores mecánicos, 
según el siguiente detalle: 

1 (uno) Transportador doble, a tornillo sinfín, horizontal, para el 
transporte de los "chips" desfibrados hasta el sistema de refinación, 
construcción en acero inoxidable, accionado con dos motoreductores 
de 7 % HP., 37 r, p. m„ a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 3S0 V. 
50 Hz., completo, con arrancador y control de operación. 
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2 idos) 'iransportadores verticales, n tornillo sinfín (Rotolift), para 
la operación en serie de los refinadores, construcción en acero in- 
oxidable, accionamiento con motoreductor do 2 IIP., 37 r. p. m., a 
inducción, ton jaula de ardilla, 3 x ííSO V. ¿0 Hz., completo, con arran- 
cador y control a distancia. 

i (uno) Transportador horizontal a tornillo sinfín, para el transporte 
del material descargado por los Ü refinadores, construcción en acero 
inoxidable, accionamiento con motoreductor de 7 ^ Hl'„ 37 r. p. m., 
a inducción, con jaula do ardilla, 3 x S80 V., 50 Hz,", completo, con 
arrancador y control a distancia. 

1 (uno) Transportador inclinado, a tornillo sinfín, construcción on 
acero inoxidable, accionamiento con motoreductor de 5 HP„ ÍJ7 
r. p. m.. a inducción, con jaula de ardilla, 3 x 3S0 V. 50 Hz., com- 
pleto, con arrancador y control a distancia. 

Valor e<i u ípo transportador 73.000 

1 (uno) Sistema de disolución de productos químicos y regulardor- 

dosificador de peróxido . . . ; 20 , 000 

1 (una) Torre de retención", de acero inoxidable, 1,80 de diámetro 
.Interior y' 5,00 m. de alto, completa, con un circulador Jmpeo, ti- 
po 121. Rotor de acero inoxidable 516 de 4 hojas, accionado por un 
motor de 10 HF., 1,000 r. p. in„ a inducción, 3 x 350 V. 50 Hz., 
mediante un mando de correas en V. 

y Toberas Impco, operadas a presión, tipo diafragma, con cuerpo de 

acero inoxidable 31(1. 
2 Insertos manuales para registro de temperatura, construcción en 

acero inoxidable. 
1 Inserto manual nava registro de nivel de líquido, construcción de 

acero inoxidable 14. 3 o 7 

2 (dos) Depuradores centrífugos Cowan Júnior, para depuración de 
pulpa, con motor de 40 HP., 1.000 r. p. m., a inducción, a prueba de 
salpicaduras, 3 x USO V,, 50 Hz., completo, con arrancador y control 

a distancia : . -.■ 22.S00 

1 (uno) Sistema de limpieza eiv 3 etapas, compuesto por una batería 
de limpiadores (Ccntri-cleaners) de 18 unidades N? 60G, para la 1* 
etapa, í unidades N? 606 para la 2", 2 para la 3 9 y 1 unidad para los 

rechazos, a insraíaise sobre la I a 'etapa de refinación ;3.000 

i (dos) Filtros lavadores a .vacío lmpco, con tambor de 2,41 m. de diá- 
metro x 4.SS ni, de largo, accionado por reductor a engranajes y 
motor de velocidad variable de 10 HP., SOO a 100 r. p. ni., Cada filtro 
equipado con su sistema de vacío compuesto de bombas de vacio 
con accionamiento por medio de poleas y separador con revestimiento 
de goma de 1,22 m. de diámetro x 2,44 m. de alto, completo, incluido 
arrancador y tablero de operación y control 101 . 134 

1 tuna) Caja d': dilución, intermedia, para diluir la pasta recibida del 
primer filtro lavador, construcción enacero inoxidable, equipada con 
despulpador agitador, accionado con motoreductor de 7U¡ HP., 
1£5 r. p. rn., a inducción, con jaula de ardilla. 3 x USO V. 50 Hz., 

completo, con arrancador y control a distancia S.000 

t (un) Despulpador final para la descarga del 2» filtro lavador, con ■ 
accionamiento reversible, motoreductor de 7 Ys HP., 125 i\ p. m., a 
inducción, con jaula de ardilla, 3 x :;$ü V, 30 Hz., completo, con 

arrancador y control a distancia '. . 4 .050 

H (una) Bomba refinadora Baucr, modelo 4-42-ir, de S13 mm. (32"), 

ce un solo diaco giratorio, teniendo todas Jas partes en contacto con 
la pasta en acero inoxidable 304, completa, con registro del distxi 
hidráulico, sistema hidráulico y sistema de lubricación, provista con: 

a) Acoplamiento para mando principa!; 

b) Panel de control que incluye botoneras para bomba de aceite y 
aceite-agua, amperímetro- y presostato; 

c) Bomba de agua con baso y motor separador de sedimento y vál- 
vula de alivio; 

i) Bomba hidráulica con su motor y filtros, tanque enfriador de 
aceite, válvulas hidráulicas necesarias para la operación, indicador 
de fhijo para los cojinetes; 

é} Un juego de discos de £13 mm. (32"): 

f) Un medidor magnético de caudal, incluyendo un registrado; Dyna- 
log y accesorios; 

g) Watimctros G. K., tipo AB1S; 

h) Un manómetro para presión de pasta y accesorios; 
i) Un motor.de 300 HP., C00 r. p. ni., a inducción, con jaula de ar- 
dilla 8 x S30, V. 50 Hz., sObtocalentamiento 50'C, par do :^rrun- 
quo normal, con aíslación especial rí v 1 24.537 

Instrumental 

2 Medidores de caudal, magnéticos. 

2 Reguladores de consistencia, con. sus registradores e indicadoras do 

nivel para piletas." 
1 Aparato Schoppcr Rlegler, completo. 
1 .Medidor do resistencia a la tracción, completo. 
1 Clasificador de fibras Bauer-Menett, completo, 

1 Batidora (holandesa de laboratorio) para 1 libra y media, complejo. 
1 litflectórnctro Hunter. completo. 

Valor total del instrumental ¡ 2( .000 

Parte eléctrica - 

i (uno) Tablero de distribución do baja tensión -3 x 3S0 V 50 Hz 
para los motores principales, compuesto por unidades blindadas wós- 
tinhúuee, armado en paneles según el siguiente detalle; 
Panuí 3Ü0 V. para G motores 400 HP., refinadores Baucr 2 do 
, • ■°!L*¡ ,*' desbastador de madera y prensa de extracción y una de 
¿t'O U.P., bomba refinadora, equipado con: 3 llaves bipolares in- 
versoras, tipo WAC, l.ftOO A. capacidad, 3 x 3S0 V., operación 
Jnunual, 3 llaves termomagn éticas tipo BB50, *\De-ion", capacidad 
1.C0O A,, -i régimen permanente. 3 x 380 V., 50 Hz.. 3 bloqueos 
mecánicos para asegurai en caso de operar con la llave inverso- 
ra, que el l>B 50 se encuentre en posición de abierto, tí transfor- 
madores de corriente, de. relación de transformación adecuada 
■i* 1 '* la "^'cion de corriente, tí registradores amperimétricos tipo 
KM 44, 3 Uavos termomagnetieas, tipo DB 25. "De-ion", capaci- 
dad «00 A, a i ¿gimen permanente, 3 x 3S0 V., 50 Hz. 
Panel de maniobra para los motores de 400 HP., equipado con 
arrancadores magnéticos Clase 1.1-GO0, voltaje reducido con auto- 
tranpformador tipo. "A" 3 x 3S0 V. 60 Hz. 
Panel de maniobra para loa motores de 200 HP., equipado con 2 
arrancadores magnéticos Clase 11-000 a voltaje reducido, con auto- 
transformador tipo "A" 3 x 3S0 V., 50 Hz. 
Panel de maniobra para ei motor de 300 HP., equipado con un arran- 
cador magnético, clase 1.1-G00, a voltaje reducido, con autotrans- 
formador tipo "A", 3 x 380 V., 50 Hz. 
i (wi.'.t Tablero de distribución de fuerza motriz, baja tensión 3 x 3S0 
V., 5o Hz., para los motores dxj los equipos auxiliares, distribuidos 
en do:-; circuitos principales armado en paneles, según el siguiente 
detalle: 

l Llave termo.' migue tica, tipo D13-25; tipo "Dc-lon", 3 polos, capaci- 
dad C0O A. régimen permanente, operada manualmente, 3 x 380 V. 
50 Hz.,- para control de los mol o res auxiliares de los equipos per- 
tenecientes a la planta dt preparación de madera. 

1 Llave termomagnétlea, tipo DB-50, Upo "De-ion", 3 polos, capa- 
cidad 1.600 A., régimen permanente, operada manualmente, 3 x 3S0 
■V„ 50 Hz., para control de los motores de los equipos auxiliares 
perienecientes a la planta de pulpa. 

¿ Transformadores de corriente, de relación adecuada para la medi-, 
eñ ; n de la corriente de cargp tipo CT. 

2 _ Transí ormadores de potencial, tipo PT, do relación adecuada secun- 

dario protegido con fusible para la línea de entrada. 
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2 Amperímetros indicadores tipo 1CA-24 AC, escala adecuada para las 
líneas de entrada. 

2 Voltímetros indicadores, tipos KA.-24 AC esc^a adecuada para las 
líneas de entrada. 

2 Llaves conmutadoras tipo W, de 3 fases. 

Panei de control central para los motores auxiliares clase 11-350, for- 
mado por un grupo ^e paneles- verticales estacionarios, cada un» 
equipado por distintas unidades que contienen arrancadores com- 
binados con llaves termomagnétieas y demás dispositivos eléctri- 
cos requeridos para ci control de los motores, alimentación para 
circuitos de iluminación de 3 fases, corriente alternada para 600 V. 
máximo. Dos arrancadores incluidos para el control central de la 
planta do madera son los ciw- se indican: 

13 A,i ancadores clase 11 -20G CC1, tamaño 1, para los motores 
hasta 7 Vi HI.\ 

2 Ídem, clase 11-2Ú'j-CC2, tamaño 2, para los motores entre 7 Vi 
y 20 HP. 

3 ídem, clase 1.1-30 « CC3, tamaño 3, para los motores de 20 a 
40 HP. 

2 Airaneadüres especial reversibles, para motores de velocidad 
vsnabio lü/ii.7 tu'., par constante, dora provista para cada una 
ue estos motores, botonera para control a distancia tipo "OT", 
cuse lo-023, p;ira el control úc las velocidad^ en uno u otro 
secado. 
Los uüaneudores incluidos para los motores auxiliares de la planta 
do pulpa, son lo¿ siguientes. 

31 Arrancadores ciase 11-20G-CCV, tamaño 1, para los moiorcs d« 
hasta t •■£ l-if. 
"10 ídem, ctdsi: ll-üue-CGS, tamaño 2 
a 20 HP. 
ó Icti-.a. Case 11-201J-CC3, ' tamaño o 
a ,4u I-.L1'. 

4 lucj.,1. «„tie J1-20JÍ-CC4, tamaño 
a Ü5 HJ.'. ' 

V¡»lw tuiítl piu-tc e.éctrk-a 



para los motores de lYs 
o, para motores desde 20 
4, . para motores desde 4í 



170.00* 



(une) Jv.|u¡p;> preparación de pasta p.Ua papel. 

Cuaiiv, rci!inai.o.e.i Pibu- Maszer J..1, tjon canusa para rotor de acero 
inoxataulc, con cuebibas de 1*,5 iniu. (3/d"> y cajnisa fija de acero 
inoxidable, con .-achinas ue u,5, con espaciamiento cerrado, con 
me. mismo autómata de introilucción del rotor e indicador ¡sensi- 
tivo de control de potencia. K\ motor será directamente acoplado 
da :;u<; HP., «uu r. p. m., trifásico, 50. ciclos 380 V., a prueija de 
.salpicaduras. Upo a inducción, cou su arrancador. Dos refinadores 
Piber i\] áster ll. cou camisa j.ara rúior ue acero inoxidable, con 
cocí-., .a;; ue !>,í>, cíu.i ;;. L í.ju de lava con cuchillas de 0,5, con es- 
paoi.ini.envo corTii.Jy, t on juecanismo automático de introducción 
d '1 rotor c indicítdijr sensitivo de coniroi de i>otencia. Jfíl motor di- 
lecuimente acopiado de :¡óu HP., UOO r. p. m., trifásico, 50 ciclos, 
3.itj v„ a prueMa de sjjpicaduras, tipo a inducción, con su arran- 
cho o i , 

Un i^.uuior pura pilota ue p^ia coa impulsor de l.OUG.S mm. de diá- 
metro üo Wuiiu con cuo.ej'ta 'y soporte do acero inoxidable. Ka 
aa-ionauo por u.i inotí-r mediante correas en V. Potencia del motor 
.< i til .. jou i', p. ni., intásico, 50 cielos, 380 V.. a prueba de salpi- 
cauutas, con .juwo ajuszame. ijicluúio el an-aiicidor. 

J.)oh aK-Uioorta paiu jja.ua rot.nada y pdeVa de uidqulna uon im«ul- 
aui de l.o u (,,i nmt. üo diámetro, de bi-ouco, aceionainiento por 
eoiv^.L un v ( .f )a Itlutü ,. tlü iv LXÍ ,^ ytítí r> i( _ m-i . 3Bü Véi tr ¡ Ci - VHÍt . 

*v ecos, a prueba d« üaip.cadii.'as, con baso ajuHtable, incluido yus 
ariaj-cadorüs. 

On agiiador pura idteía ¿e rolio aspiraalc, con impulsor de 814,4 mm,, 
■.o b'-oneo. ¿A accionan. iento r.ve.i.iaine conetis en V., con motor 
•le W Hl., 0Ü0 r. p. m:, trifásico, 50 ciclos, 330 V„ a prueba do 
-air,icr..,ni\^ t -j.i Oíüsc ajubuti-n;. incluido ei arrancador. 

Un desintegrador LÍcIu^k consistiendo de dos ejes recubiertos do 
g-jiiu. 2 12,7 mm., de diámetro, para una longitud de tanque de 
o.W mm, -i impuisoios de bronce de 1(14.4 mm., dos cabezales 
*0¡m-h iv de bi-uiico, 2 juegos de cojinetes SKP y soportes y 2 juegos 
ue na»... din- ^.' it.;í;t:u!gn yjS, t.]>o cetitriKlo, de iu pies de longitud. 
Ki mando mod.anie corroas con dos motores do 75 HP., .1.450 
r. m. i»., tnuiiíieo, 00 c icios. 3-SO V., a prueba de salpicaduras, con 
base ajustaulc, iindiitjo los arrancadores. 

Ciu-o boninas do padUi. de J 20 mS.yh. a 4 % r altura manométrica 
1.» n. (ou p.Cüj. con motor directainente acoplado, abierto, a prueba 
de g(Jíco, 15 i-Jp., j..(50 r p. m., ti-ifásico, 50 ciulos, 3S0 V-, incluido 
ios arrancadores. 

Un i'Ogujfidor ue consistencia, completo, con válvula de dilución. 

Un sistema de contro. de nivel do pileta con registrador para pileta de 
n.>.u:; reiinadn, incluyendo válvulp automfitiea. 

On l.idij' de coiurol tipo L onsoja. para control d¿ nivel y consistencia 
tnctnyeudo lus «eccsarius botonems y accesorios neumáticos. 

Un íviíiptador para el transmisor de nivel. 

Un regulador do consistencia con válvula do dilución de agua, de 
50 ñ milímetros. 

""íi^^iouad'oV" ,m "-. ílC ClaVÍÍa °^«'^ «u operador ncu.ná- 
Dos válvulas re K j.íi,1ch-¡ is con abértuj-a en V 

Tin? ^ a -v U ,' a '''; :í " U8 - ,,e l01 -6 mm.. operada con cilindro de aire. 
Una víi i vula solenoide, de 4 vías. 

Un SMiema de alarma de purga por alto nivel 
J »os ojos eJéü'!'ji'.,¡., 

° % m8./ií d ° rCS ÍCleil,,l! ™ ) ' W*™™** ¿c Paati, con capacidad d< . 
Una bomba contríifugu, con capacidad de y00 m:¡./h 

inlento - eKo!! 0inl,a ' compicto * wn ,L1-r< k:tldo - botonera y acopla- 
ün 1 4 e J n u ¿¿ V, «cuiiüar M <Glo«aer), de PMta , con capacidad At 
Una bomba f-iutiífuga con capacidad de 120 ni3 ¡h 
Un plan;iento a e?ás b t í !co" a ' C ° mPl0t0 ' ^ *™»*«°*> ^'toñera* y acopla- 
Un depurado. VCl.uncr), terciario, para pasta, con capacidad de 

Una bomba con 30 mSl/h. de capacidad. 

Un motor para bomba, completo, con arrancador, botoneras y aco- 
plamiento elástico. * 

Dos depuradores centrífugos ÍCentriScreems), completo, con placas 
pertoradas, soportes, motor y accionamiento por correas en V. 

Dos motores completos, con arrancadores y botoneras 

Una- bomba con capacidad de £30 m3./h. 

Un motor completo, con arrancador, botonera y acoplamiento clásico 

Una bomba para agua blanca, con capacidad de 230 m3./h. 

Un motor completo, con arrancador, botonera y acoplamiento elástico. 

Una válvula a contrapeso. 

Un esoueleto con todas las válvulas necesarias y estación de control. 
Valor equipo preparación de pasta para papel 

'""V ^h*!»»"* continua, para fabricación do papel de 3.311 6 C in 
Án " Al1fiho úm 3,¿0 m etros, accionada por un motor de 630 HP ' ~ s 

1.0í»0 r. p. ni., con su correspondiente grupo generador, acoplado á 

manchón con el eje principal de la máquina 2.2fr6i5ttk' 

Valor total F. O. 13 
Flete 

i ;»loi' 



39M 




14 
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Ministerio del Interior 

TON S^PUESm - Incorporan «* crédito para atender gastos de ejercicios 

Twr^TO°N» 7 756 Buenos Aires, 8 de julio del9G0. 

VISTO el Expediente Letra C. número 31.338 del año 1948, relacionado con 
lo» descuentos efectuados durante los años 1932 a 1935 a ex Y^f^f^f' ' 
nales y CONSIDERANDO: Que el artículo 19» del Decreto - Ley N? U. 990/57, 
incorporado a la Ley número 11.672 (complementaria permanente de presu- 
puesto) a mérito de lo dispuesto por el artículo 45' de la Ley número 16.021, 
establece las normas de procedimiento para la cancelación de los gastos caídos 
en ejercicio vencido y faculta ai Podci Ejecutivo para que. con cargo a los res- 
pectivos recursos. Incorpore al presupuesto los créditos necesarios, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, en Ejercicio 
del Poder Ejecutivo, Decreta: 

Artículo 1* — Incorpórase a -la Sección Ira. - Presupuesto de Gastos - Título 
I - Servicios (Sector 2), A. (Erogaciones a financiar con recursos de Rentas 
Generales) N» 1, correspondiente al Congreso de la Nación (N° 22), del presu- 
puesto general de la Nación, aprobado para el ejercicio 1959-1960 por la Ley 
numero 15.021, la cantidad de ciento cuarenta y siete mil doscientos treinta y 
un pesos moneda- nacional (5 147.231,— m/n.), de acuerdo al detalle auc figura 
•n la planilla anexa. 

ANEXO 22 — : CONGRESO DE LA NACIÓN 
INCISO 7 -=- GASTOS EN PERSONAL 
ÍTEM 331 — VARIOS 



Art. 2* — La suma a que se refiere el artículo anterior se tomará de Rectas 
Generales, en cumplimiento del articulo 19* del Decreto - Ley número li>.91t0/57, 
incorporado a la Ley numero 11.G73 (complementaria permanente de presu- 
puesto) a mérito de lo dispuesto pm el artículo 45* de la Ley N* 15.021. 

Art. 3» — Con motivo de la incorporación que se autoriza por esto decreto, 
de créditos para atender gastos do ejercicio vencido, de conformidad con lo de- 
terminado en el articulo 19* del Decreto - Ley número Hí.9a0/&7, incorporado 
a la Ley número 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) a mérito 
de lo dispuesto por el artículo 45 1 ' de la Ley número 15.021, el Tribunal de 
Cuentas de la Nación procederá ¡\ instruir el correspondiente juicio de respon- 
sabilidad, conforme a las normas que rigen la materia, a los efectos do la deter- 
minación del perjuicio fiscal y la transgresión o transgresiones a disposiciones 
legales o reglamentarias incurridas y los responsables de las mismas para la 
aplicación, si así correspondiera, de las sanciones que determina el artículo 84°, 
inciso j) de la Ley de Contabilidad, 

Art, 49 — De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20' de la Ley número 
15.021, dése cuenta oportunamente a! Honorable Congreso do la Nación. 

Art, 5» — El presente decreto sera refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en 103 Departamentos del Interior y de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art, 6* — Comuniqúese, publfquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas do la Nación y a la Conta- 
duría General de la Nación, a sus efectos. 

GUIDO. — Alfredo R. Vitólo. — Alvaro Alsogaray. — Ernesto Malaccorto 



22 



Sector 



Finan- 
ciac. 



Anexo 



I 331 | 



Juris- 
dicción 
4 



Org. 

Desc. 

5 



In- 
ciso 
6 



ítem 
7 



PARTIDAS 



Principal 



S 
VARIOS 



Subprincipal 



CATEGORÍA y/o CONCEPTO 



PARTIDAS 



Parcial 



Subparcial 

cargo y/o 

-•unción 



1U 



11 



Cantidad do 

cargos, jornales 

u horas de 

cátedra 



REMUNE- 
RACIÓN 
(Mensual, dia- 
ria u horario) 



Crédito Anual 
m?n. 



Varios 



1» 



29 Gastos de ejercicio vencido no Incluidos en residuos 
pasivos 

Total de la Partida Subprincipal 

Total de la Partida Principal 

Total del Ítem 



21C 



-1- 147.231 

+ 147,231 

+ 147.231 

4- 147.231 



Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
EMPLEADOS 

ESCALAFÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS — 

Sustltúyense las planillas anexas al Decreto 7.0¿;>/5&, subre agrupamiento 

funcional del personal superior y jerarquizado. 
DECRETO N° 9.169 Buenos Aires, S de agosto de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 13» de la Ley número 14.794 y lo esta- 
blecido ooi el Decreto número 418/6U; y CONSIDERANDO: Que por aplicación 
de las normas indicadas precedentemente procede la eliminación de los cargos 
vacantes correspondientes; Que, en consecuencia, v sin perjuicio de que dicha 
«llminactón se refleje efectivamente en el presupuesto pertinente, procede ade- 
cuar el agrupamiento de funciones del personal superior y jerarquizado del Mi- 
nisterio de Obras y Servicios Públicos aprobado por Decreto numero 7.68o/59, 
tfeotuado do conformidad con lo establecido por el articulo 4* del Decreto nú- 
mero 9. 530/58; Por ello, y do acuerde con lo propuesto por el señor Ministro 
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos. 



El Presidente de la Nación Argentina, l>ecreta: 
Artículo 1* — Sustitóyense las planillas anexas al Decreto número 7.6S5 de 
fecha 23 de junio do 1959. correspondientes al personal superior — clase "A"— 
y jerarquizado — clase "B" — de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por las que corren agregadas al pre- 
sente decreto, formando parte del mismo. 

Art. 2» — El presente decreto sera refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarlos en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía, y 
firmado por el señor Secretario da Estado de Hacienda. 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General dei Boletín 
Oficial e Imprentas, tome conocimiento el Ministerio de Obraa y Servicios Públi- 
cos y el Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a lo Secretaría de Estado de 
Hacienda para su registro en la Dirección General d3l Servicio Civil de la Nación 
y archívese. 
FRONDIZI. — Alberto R. Costantinl. — Alvaro Alsogaray. — Guillermo W. Klein 



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1* 



lONISTERIO DE OBRAS T SERVICIOS PÚBLICOS 
Repartición: Dirección General de Asuntos Jurídicas 



AGRLPAM1EXTO FUNCIONAL 



Total de cargos 
del grupo ... 



CLASE 



"A" 



Grupo I 



Director General (1) 
Asesores Legales (4) 



Grupo II 



Asesor Notarial (1) 



Grupo III 



Grupo IV 



Grupo V 



TOTAL GENERAL: 6 



Total de cargos 
del grupo . . . 



CLASE "B" 



Grupo I 



Asesor Notarial 
(1) 



Grupo II 



Grupo III 



Grupo IV 



Verificador do- 
cumenta clon 
de obras y ser- 
vicios (1) 



Grupo V 



Grupo VI 



Grupo VII 



Grupo VIII 



TOTAL GENERAL: 2 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

TETUI/OS HiMÍORlFíCOS 

CON!WORA'"C..JS. — Confiérese 
la "Orden de Mayo al Mérito Naval". 

DECRETO N» 10.716. — Bs. As.. C|9f(!0. 
VISTO: lo dispuesto por el Decreto 
Ley N? 1C.6? C djl 17 de diciembre de 
1957, relativo a la "Orden do Mayo", y 
CONSIDERíVNDO; el asesoramiento fa- 
vorable emitido por el Consejo de la 
Orden a la propuesta de condecorar a 
autoridades navales d?' Porú, quienes >n 
han hecho acreedoras al honor y a.I re- 
conocimiento 1 . la Nación. 
, El Presidente de la Nación Argentina. 
Decreta: 
Artículo 1» — Confiérese la condeco- 
ración de la "Orden do Mayo al Mérito 
.Naval", en el grado de Gran Cruz "Al- 
mirante Brown", a su Excelencia el se- 
'fior Ministro de Marina del Perfi, Vi- 
cealmirante D. Guillermo Tirado Lnmb y 
al sf-ñor Comandante General de Marina 
>del Perú, Contralmirante D. Juan V 
Torres Malos. En el grado de Gran Ofi- 
cial, al señor D'.rjctor do la Escuela Na- 
val del Perú, Vicealmirante D. Floren- 



cio Teixelrn Vela. En el grado de Co- 
mendador, al señor ex Agregado Navü 
a la Embajada del P-arú en la República, 
Capitán de Navio D. Alfonso Pareja 
Marrr '-.¡lio. 

Art. 2» — Extiéndanse los corres- 
pondientes Diplomas que serán refren- 
dados por el señor Ministro Secretario 
en el Departamento de Defensa Nacional. 

Art. 3» — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en los Departamentos do Hela, 
ciónos Exteriores y Culto y de Defensa 
Nacional y f por el ífíor Secre- 

tario de Estado de Marina. 

Art. 4? — Comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e 
"Imprentas, publíquese y archívese- 
FRONDIZI. — Justo P. Villar. — Dió- 
íone s Taboada. — Gastón C. Clement 

DECRETO NO 1.0.717. — Bs. As. r C|9|G0. 
VISTO: lo diapuesto por el Decreto 
Ley N» 1C.G29 del 17 de diciembre rte 
1 9F7, relativo u la "Orden de Mayo" 
y CONSIDERANDO- el asesora '-íient.- 
favorab 1 ? emitido por el Consejo de i'-i 
Orden a la propuesta de condecorar al 



señor Director de la Escuela Naval de 
México. Vicealmirante D. Enrique Alta- 
mirano Domingu , <mien se ' 
acreedor al honor y al reconocimiento 
de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artícul 1^ — Confiérese la condeco- 
ración de la "Orden de Mayo al Mérito 
Naval", en el grado de Gran Oficial, al 
seaor Dirí r ' T la EjoucÍp Naval de 
México. Vicealmirante D. Enrique Al- 
tamirano Domínguez. 

Art. 2» — Extiéndase el correspon- 
diente Diploma que será refrendado por 
el señor MInist. o Secretario en el De- 
partamento de Defensa Nacional. 

Art. 3? — El presente decreto será 
refrendado por los señores Mi"lstros Se- 
cretar' . en los Departamentos de Re- 
laciones Ex' -■rioreí y Culto y de Dft- 
fensa Nacional, y firmado por el señor 
Secretorio de Mr i. 

Art. 4 9 — Comuniqúese, dés¿ a la 
Dirección General del Boletín Oficial o 
Imprentas publíquese y archívese. 
FRONDIZI. — Justo T?. Villar. — Di*- 
genes . Taboada. — Gastón C. Clement 



Ministerio del Interloí 
HONRAS FÚNEBRES 

DECRETO N? 9.834. — Bs. As., 2l|S|60. 

Habiendo fallecido en la fecha ei 
Contralmirante ( R ) Eleazan Videla 
que desempeñara entre otras funciones 
públicas, las de Ministro de Marina a 
Interventor Fedoi al. 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1» — Durante el día del se- 
pelio la bandera nacional será izada a 
med a asta en todos los edificios pú- 
blicos y unidades del Ejército, Marina 
y Aeronáutica. 

Art. 2* — El presente decreto «era 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en los Departamentos del in- 
terior y do Defensa Nacional y firma* 
dos por los señores Secretarios do Esta- 
do de Guerra. Marina y Aeronáutica. 

Art ü9 — Comuniqúese, publíquese. 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial e Imprentas y archívese. 
PRONUT7I. — Justo P. Villar. — Al- 
fredo R. Vitólo. — Rodolfo A. Larchcr. 
— Ramón A. Abrahín. 
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1 fin ¡sí crio de Trabajo y Seguridad Socl*! » í¿* Comisión de Salarlos del Trabajo 
TRABA-IO A DOMICILIO ft I> ° n,1CÍI1 ° »»~ to Inau * ri » dcl Cal ^ (U " 



TARIFA. — Homológase lo acordad»» 

en c( convenio del OjfiJOO |K>r el que 

^^ se :ieucrd:i aumento de salarlos a los 

¿^ obreros a domicilio de la industria 

del Calando. 



resolcc. sí/x. 



Es. As., 11¡8¡60. 



VISTO, el convenio celebrado entro 
la Uniún de Trabajadoras y la Cámara 
de la Industria del Calzado, con fecha 
» (le junio de 1960, por el cual se con- 
codo aumento de salarios a los obreros 
de la especialidad y CONSIDERANDO: 
Que os competencia de Jais Comisiones 
do Salarios establecidas por la ley 3 2.71:; 
el tratamiento y fijaclOn de Jas tarifa'* 
que rigen- liara los obreros a domicilio': 
Que, por tanto, todo aumento conve- 
nido fuera do su seno ha do ser apro- 
bado por este organismo; Que. confor- 
Í'l "*« l0 aprobado en la reunión de ia 
/, fecha por loa representantes de cada 
sector, la presento resolución debe ha- 
cer constar lo establecido por lo<, ar- 
tículos i.e y 4» .'jn fine" del citado" Con- 
genio; Por ello, 



Resuelve: 

Art. I? — Homológase lo acordado 
respecto a los obreros a domicilio en el 
Convenio de fecha 9 de junio de 1900, 
en las siguientes condiciones: 

a) Se establece la vigencia de los 
presentís aumentos y mejoras a 
partir del momento en que Jos per- 
sonales se reintegraron a sus ta- 
reas habituales y hasta el treinta 
y uno de diciembre de mil nove- 
cientos sesenta. 

b) Lo s obreros a domicilio regidos por 
Ja ley 12.713, tendrán un aumento 
sobre las , tarifas vigentes o pre- 
cios ajustados al doce de abril de 
■mil novecientos sesenta, de un di:^ 
por ciento (10 %). Los obreros ex- 
ternos no aparadores reciben un 

aumento del diez por ciento (10 %». 
Art. 2« — Comuniqúese, regístrese 
publ/qucBo, dése al Boletín Oficial y ar- 
chívese. 

Tosí Triviño Castizo, presidente. — 
Nelly Segó via, secretaria. — Ricardo 

Colornbo, secretario. Sector Obrero. 

Manuel Alonso, ¡secretario. Sector Pa- 
tronal. 



IMPUESTOS 



dirección General Impositiva 



£ra£ícS$&¡¿ C03 K¡?fí^ LES P ^"< ^ROPROPULSTON " ACEITES 
19G0. ' ~ P ^ n,we Ios Píelos básicos para el segundo scmcsti-c de 

RESOLUCIÓN GENERAL N« «45 Buenos Aires, 1.2 de agosto de 1960 

mid Z J ™? >TZ U Sitaría do Estado de Energía y Combustibles, de confer- 
ir o del Üírít? d í POne , 01 artícu J° 3 * d <* decreto 'número 4.200/M, rcsíaSfoi- 
^e reíf^^to ¿^SS™*™ i" 69 '' 58 ; h ~ a fiJado »™ pecios WWc¿b i™ 
lubriclnto, ^ívSli^v nf S T C8tr ? d °, ¡ a "° etl Clirs ° para los combustibles y 
i" de la Leí 11683 fní *«! ^¿.VZ ^T^** que le * c ^dan los artículos 
ae ia ijej n.083 (t.o. en 1959) y 3» del Decreto número 2.781/60, 

El interventor «le la Dirección General Impositivo, Resuelve: 

í/culo 1 \r (1 í°-L/ f lX nSa ÍL e f V Paíí( í £° l0s gravámenes establecidos en el ar. 
£32? empleados en av'JíL^T V^Y 58 Paiíl la aerí >^ f ^, demás combas- 
Z*t* em l ;)loaüos en aviación y aceitos lubricantes para uso do aeronave /i»*» 

«u- regiian fluíante el segundo semestre del año en curso: 
AERONAFTA: 

De 80 octanos 

De 100/130 octanos ....'...*..'* 

De 115/145 octanos ,.....,.* 



m$n. 



COMBUSTIBLES RARA RETROPROPULSIÓN: 



3,132 por litro 
3 >542 „ 
3,517 „ 



Jet Fuel - JP4 (Turbino Fucl) o similares 
^o n ?™ u J:l 1 ( ~ 5S * F - < A vtur) o similares 



ACEITES LUBRICANTES 
2« 



■• • ,. 2,161 el litro 

2,571 „ 
7,03o „ kilo 

^ MiHi,) W .iri,f,ÍT S0 * del S r f va , men «o efectuará de conformidad con las normas' 
¿£ establecidas al respecto en la Resolución General N* 609. 

3» — Regístrese, comuniques» y publícese en el Boletín Oficial. 

Manuel Rapiport 



IMPUESTOS 



Dirección General Impositiva 



i* — 1 ara los hilados de seda y tejidos gravados de importación empleados 
en la producción por cuenta propia de tejidos y artículos confeccionados, se 
establece en el 40 % y 100 9' 0r los coeficientes de utilidad bruta, respectivamente. 

t ..?\ ~ p f ra los tejidos "Cord" de importación que contengan Beda natural, 
artificial o fibras sintéticas similares, en una proporción del cuarenta por ciento 
o más, se fija un coeficiente del 40 <fr cuando sean destinados a la fabricada 
de cubiertas. 

6» — Los coeficientes señalados cu los puntos 4» y 5», se adicionarán al 
importe que resulte de sumar al precio do compra, los gastos aduaneros y por- 
tuarios, los gastos facturados por el despachante, incluidos' los recargos cam- 
bíanos, sí los hubiere, como cualquier otro gasto que incida en dicho monto. 

7 * — par a loa casos previstos en 1o.j puntos 3», 4» y 5*, e) impuesto es adeu- 
dado desde el momento en que C l producto sujeto a imposición se afecte a la 
producción de otras mercaderías, debiendo efectuarse la liquidación y pago dat 
gravamen, dentro del plazo correspondiente al período fiscal en que haya tenido 
luga>- esa afectación. 

Conforme con las normas señaladas, podrá aceptarse que la liquidación y 
pago del impuesto de los hilados, tanto do producción nacional como importado* 
y de los tejidos gravados de importación, se efectúe por la totalidad de la pro- 
ducción o importación dentro del período fiscal correspondiente, para lo cual 
deberá tenerse en cuenta la oportunidad en que haya finalizado la elaboración 
o fecha de ingreso al país, según el caso, aun cuando la afectación de los pro» 
ductos se realice en períodos posteriores. 

Adoptado por los responsables cualesquiera de los sistemas de liquidación 
indicados, los mismos no podrán ser modificados en tanto no lo autorice esta 
Dirección General, y el nuero sistema sólo podrá comenzar a aplicarse al ini- 
ciarse un nuevo período fiscal. 

S* — Dójanso ain efecto Ims Resoluciones Generales números 146 3 47 y 
177 (L.t.). * 

9« — Comuniqúese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Manuel Rapoport 

Secretaría de Comercio 

expobtacion 

AZÚCAR. — Oupo de exjMH'íáción de azúcar. 
RESOLUCIÓN N* ti 64- Buenos Aires, 1" de setiembre de 1360. 

VISTO el presente Espediente número 3^8.966/60, y atonto lo establecido 
por la Ley número Ij.326 y el Decreto numero 9.619/ 6u y, CONSIDERANDO;, 
yue de acuerdo con lo establecido por el Art. 1» del Decreto número 9.639/60* 
que sustituye el Artículo 11^ del Decreto número 6,606/60, corresponde a la Se* 
cietaría de Estado de Comercio fijar y prorratear entro todos los ingenios del 
país en forma proporcional a sus elaboraciones promedio de azúcar de las zafras 
1958 y 19 59, el cupo de exportación a que se refiere el Artículo 3» de la Le£ 
número 15.í?:í6; Que a fia de asegurar el normal abastecimiento del consumo in- 
vernó, resulta prudente fijar provisoriamente dicho cupo en 200.000* toneladas, 
hasta tanto se conozcan las cifras definitivas da producción y consumo del ejer- 
cicio 1960/61; Por ello, 

El Secretario de Conrcrc.0, Resuelve: 

1* — Fíjase provisoriamente on doscientas mil (200.000) toneladas de aüd- 
car, el cupo de exportación a que se refiere el Artículo Z v de la Ley número 

15.32 0. 

ü* — Prorratease entiv todos los ingenios del país en la forma y cantidades 
que se detallan en la pj imilla anexa, que so declara parte i alegrante de la pre- 
sento Resolución, el cupo de exportación de doscientas mil (U 00. 000) toneladas 
de azúcar establecido por el apartado anterior. Las exportaciones do azúcar qu& 
los ingenios hayan realizad» a partir del año 11)59 hasta ia fecha de la presente 
resolución, quedan comprendidas dentro del monto que corresponda a cadft 
ingenio. 

Xv — Regístrese, conn-nígucse, publíquese y vuelva a sus efectos a ta Di- 
rección de Azúcar. 

Juni 



PrtO.lt HATEO J>J-X CUPO PROVISORIO DE EXPORTACIÓN 
LEV i:>.-¿HC, (Ei\ TOXELAbAS NETAS) 



ART. ;\% 



INTERNOS. — Melifícase cl coeficiente que sumará cl valor establecido iinrii. INGENIOS 
'"Ti dci-ecbos de importación, sobre los efectos gravados de uso 



RESOLUCIÓN GENERAL N» 646 (I. I.) Buenos Aires. 23 de agosto de 19GQ. ' 

VISTO la necesidad de actualizar los coeficientes establecidos por las reso- i , ., 
Iliciones generales de la referencia; atento los estudios realizados con esa fina- A 8 u,Iares 
lidad, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos S* de H lev Amalia .. 
Húmero 11.683 (t.o. en 1969) y 3» del Decreto 2.7S1/60 < . 

! Al'llO . . . 



El Interventor de la Dilección General Impositiva, Resuelve: Bella Vista 

Sustitúyenso a partir del 1» de setiembre de 1960, los coeficientes fijados Compañía Azucarera 
/oí' las Resoluciones Generales números 146, 147 y 177 ( j I \ f m 

' v . '' I Tucuniíln 

Concepción ....... 



EFECTOS DE USO PERSONAL 

x * — A los efectos do la aplicación de los impuestos comprendidos on el 
Titulo II de la Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1956), fíjase en cl 150 % el 
coeficiente que se sumará al valor establecido para el pago de los derechos de 
importación, sobre los efectos gravados de uso personal, que se introduzcan al 
país (artículo 89 — última parte — de la ley de la materia). 

MERCADERÍAS IMPORTADAS POR NO INSCRIPTOS 

2* — Fíjansc los coeficientes do utilidad bruta que se detallan a continua- 
ción que deberán aplicarse a las mercaderías sujetas al tributo, que introduzcan 
bl país las personas no Inscriptas como responsables del gravamen: 

Artículos de tocador ' 100 y 

Objetos Suntuarios 100 <* 

Hilados de seda, natural o artificial y fibras sintéticas 

similares 40 c/ c 



"/o 

y Tejidos importados y artículos confeccionados de im- 
portación que contengan seda natural, artificial o fi- 
bras sintéticas similares, en una proporción de cua- 
. renta por ciento (40 %) o más 100 % 

Tejido Cord que contenga la proporción indicada de 

seda natural, artificial o fibras sintéticas similares .. 40 % 
Estos coeficientes se aplicarán sobro el monto que resulte do sumar al pre- 
cio do compra, los gastos aduaneros y portuarios, más los facturados por el des- 
pachante, los provenientes de recargos cambiarlos, si los hubiere, y de cualquier 
otro concepto que incida en dicho monto. 

ELABORACIÓN E IMPORTACIÓN DE HILADOS Y TEJIDOS GRAVADOS POR 

LA LEY DE IMPUESTOS INTERNOS (T.O. EN 1ST56), DESTINADOS A LA 

FABRICACIÓN POR CUENTA PROPIA DE OTRAS MERCADERÍAS 

3° — En los casos de elaboración de hilados gravados por la Ley de Im- 
puestos Internos (t.o. en 1956) destinados a "la producción, por cuenta de su 
,- elaborador, de otras mercaderías en que el monto sujeto a imposición no puede 
^^determinarse conforme a la norma del artículo 91 de la ley mencionada, por 
"no efectuarse ventas do productos iguales o similares, o no realizarse en plaza 
operacfones que permitan servir de índice a tal fin, se presumirá salvo prueba 
en contrarío, que el valor imponible está representado por el costo del o do los 
elementos gravados, incrementado con el coeficiente del cuarenta por ciento 
Á*0 %). 



Cruz Alta 

Esperanza 

La Corona . . . . 

La Esperanza 

La Fronterita . 

La Providencia 

Las Palmas . . 

Las Toscas . . , 

Leales 

Ledesma 

Los Ralos .... 

Marapa , 

Mercedes , 

¿íuñorco , 

Río Grande . . , 
San Antonio . . 

San Isidro 

San José 

San Juan 

San Martín 
San Pablo ...... 

San Ramón . , . 

Santa Ana 

Santa Bárbara . 
Santa Lucía . . . 
Santa Rosa 
Tacuarendí 



TOTAL 



Promedio 


Promedio 


Promedio 


Prorrateo del cuoi 


Zafra 


Zafra 


Zafra 


de exportación dft 


126S 


1950 


195S/59 


200.000 


Toneladas 






Ton. 


Ton. 


Ton. 


% 


Toneladas 


22.14:1 


1C.5S0 


19.364 


2,032 


4.064 


ÜO.riUü 


17.914 


1J.210 


2,016 


4.032 


. <".67l 


Jó .431 


16 . 552 


1,737 


3.474 


4j.sav 


3 2.4.44, 


37.9Ü1 


3,987 


7.97/ 


IOS. 09^ 


S4..299 


93.696 


9.ÍÍ34 


JD.GCÍ 


75.116 


45. 528 


60.322 


6,331 


12.60:; 


13,2;J9 


16.393 


17.S16 


1,¡S7Q 


3.746- 


1. .KJ7 


12.. 15 ¡i 


12.648 


1,327 


2.654 


2a. 915 


20.41.0 


22.162 


2,3 26 


4.653 


Sj. . l,o7 


67. 865 


64.501 


6,770 


13.540 


21.507 


19.^45 


20.376 


2,139 


4.27S 


30. 02^ 


24.39 4 


27.211 


2,856 


5.713 


14.928 


16.697 


15.813 


1,660 


3.02C 


10.7SS 


10.379 


10.583 


1,111 


2.22Í 


23.300 


18.382 


20.341 


2,187 


4 . 374 


82. L 2-: 


98.439 


90.281 


9,475 


18.950 


26.895 


22.338 


24.616 


2,584 


5.168 


17.S70 


14.337 


16.134 


1,693 


3.386 


19.605 


17.878 


18.742 


1,967 


3.934 


2G.C33 


19.134 


22.884 


2,402 


4.804 


21.043 


23.479 


22.261 


2,336 


4.672 


25.464 


20.042 


22.753 


2.3SS 


4.776 


11,344 


12.182 


11.763 


1,235 


S.170 


15.940 


12.905 


14.422 


L514 


8.028 


26 . 4T0 


21.S8C 


24.178 


2.53S 


5.076, 


5S.152 


70.026 


64.089 


6,726 


13.452 


19.51Í, 


38.60C 


44.062 


4,624 


8.248 


ÍE.174 


14.281 


10.727 


1,756 


#.61.4 


30,450 


21.52C 


25.991 


2.72S 


6.456 


20.594 


16.415 


18.504 


1,942 


3..SS4 


2 .514 


23. SIS 


26,660 


2,799 


5.&9S 


1S.701 


15.425 


17.063 


1.791 


8..6S2 


1-..54S 


10.586 


12.567 


1,319 


2.C3S 


1.01-^.096 


S91.4S2 


'.'52.78 9 


100, 


200.000 
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Secretaría do IIa<rlonda 
IMPORTACIÓN 

RÉGIMEN CAMBIARIO. — E':CE>.- 
CTON. — Exímese tío recarga* de 
cambio la importación de un aparato 
de Kavos X. 

RESOLUCIÓN N» 1-12S 
Buenos Aires, agosto 22 de 1.9G0. 
VISTO este expediente N° 25.954|j0 y 
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de 
Economía y Hacienda de la. Provincia, 
de Buenos Aires solicita se libere del 
pago de los recargos de cambio o. la 
importación de un aparato de Rayo? X 
adquirido en el exterior; Que teniendo 
*n cuenta el destino específico que se 
dará al mismo, resulta aconsejable con- 
ceder, par -vía de excepción, la libera- 
ción de los recargos de cambio para la 
Importación do que trata, conforme lo 
establece el decreto N? 7.615159; Por ello, 
Jjos Secretarios de Estado de Hacienda, 
de Finanzas, de Industria y Mineríc. c 
interino de Comercio, 
Resuelven : 

1? — Autorizar al Ministerio de Eco- 
nomía y Hacienda de la Provincia ¿"o 
Buenos Aires a introducir al país, libre 
de los recargos de cambio que corres- 
pondan, el aparato de Rayos X a que 
eo refieren estas actuaciones, para su 
Ut'Uzaeión exclusiva en el Hospital "Lu- 
cí o Meléndcz", de Alm'rante Brown, 
Provincia de Buenos Aires. 

29 — Publíqucse y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos-. 
Alsogaray. — JunL — Klein. 

Secretaría de Hacienda 
IMPORTACIÓN 

RÉGIMEN CAMBIA líTO. — Iiiberase 
del pagp de recargos .cambiarlos a. 
diverso Instrumental científico impor- 
tado por cJ Instituto de Servicios So- 
ciales para Barcarios. 
RESOL. N» L137. — Bs. As.. 7l¡>[6f>. 
VISTO este Expediente N<? 2S.303JGO 
y CONSIDERANDO: Que el Instituto >h. 
Servicios Sociales Eancarios, dependien- 
te de la Secretaría de Estado tío Finan- 
zas, gestiona la. liberación del pago de 
recargos cambíanos para la importación 



dicho decreto, un 20 % de la misma 
para reposición o pérdida^ de parten. 

3? — Las partes importadas con el 
resto de la cuota permitida por el ar- 
tículo i.!*, tanto en el caso del apar- 
tado 1^, como en el 2», se destinarán ex- 
clusivamente a mantener el stock de 
repuestos para servicio de los vehículos 
producidos. 

49 — Las firma a acostóos al régimen 
del Decreto N? 3.{¡93|59 deberán inEot- 
mar cuatrín» estralmcnte. mediante cer- 
tificación do un contador publico nacio- 
nal que llene los requisitos establecidos 
por la Ley N* 12.921 el uso y- destino 
que se ha dado al total do las partes 
importadas con la cuota permitida por 
el Art. 11» del Decreto N? 3.633{r>!i. Las 
firmas que no presenten este informe 
dentro del mc<j siguiente del cuatrimes- 
tre vencido, no podrán requerir a esta 
Secretaría de Estado el visado de las 
facturas comerciales para proceder al 
despacho a plaza de la mercadería. 

5? — El informe requerido en el apar- 
tado anterior correspondiente al lapso 
transcurrido desde el comienzo del plan 
de fabricación hasta el 31 de agosto de] 
año en curso, deberá presentarse dentro 
de lo s 30 días posteriores a esta ultima 
fecha. lias firmas que no lo hagan al 
vencimiento del plazo acordado en csie 
apartado, no podrán requerir el visado 
de las facturas comerciales para proce- 
der al despacho a plaza de la merca- 
dería. 

6' — Regístrese, comuniqúese y ar- 
chívese. 

Jurü 



en cuenta lo solicitado por la llunicipa- ¡ que deberá hacerse cargo de la misma. 
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y Por olio, atento lo aconsejado por l:>a 
atento la opinión favorable del Consejo Direcciones do Delegaciones y AgcnciJ.9 



de esta Dirección General, en uso de las 
facultades conferidas por ios artículos 
S* y 31 do la Ley N» 11.CS3 (t. o. en 
19ÍÍ9) y 3? del Decreto N« 2.78l|60, 
El Interventor de la Dirección General 
Impositiva, resuelve: 

j? — Fijar el 17 de octubre próximo, 
como fecha de vencimiento para la pre- 
sentación de las declaraciones juradas 
y pago del impuesto municipal a las ac- 
tividades lucrativas para el año 1900. 

%o Regístrese, comuniqúese y pu- 
blícese en el Boletín Oficial. 

Manuel Rapoport. 



JMreceióh General Impositiva 
IMPUESTOS. — REVALUACIOK IDE 
ACTTVCS. — Ampliando los plar-os 
establecidos por las resoluciones G2í>, 
6il9 y G40, con relación a los contri- 
buyentes domiciliados en las provin- 
cias de Río Negro. Neuquén. Chubtit, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, para 
la presentación de declaraciones jura- , 
das relativas a la Devaluación de actl 
vos e ingreso del impuesto. 
RESOLUCIÓN GENERA!. N? CSl 
Buenos Aírts, S de septiembre de 19G0 
VISTO las distintas presentaciones 



RESOLUC. INTERNA N» 1.C15 (Adm.i 

VISTO las presentes actuaciones reía- 

efectuadla nm. «n+sW^iTc " l"T, — ** cionadas con el desenvolvimiento de Is 

de nucios P contribnv P ?l? P ^^ n m U ? 9 Sección ** Asunt03 ^^^ dc Ia Dclc - 
de nucióos contribuyentes domiciliados „ aciíin Pj(ú¡ívl Blanca, y CONSIDERAN- 
DO: Que a efectos da adecuar convonion- 



Direceión General Impositiva 

IMPUESTOS - REVALUACION DE, Juta 
ACTIVOS. — Consldéranse como pre- tivof 
sentadas y efectuadas en término las 
declaraciones juradas y los pag>os del 
Impuesto a la reval nación de activos 
efectuados hasta el I3j9|(íu. 

RESOLUCIÓN GENERAL N? 652 
^ ue f os Aires. 12 de septiembre de 1900 



en las Provincias de Río Negro, Ntu- 
quen, Chubut, Santa Cruz y en la Go- 
bernación Marítima de Tierra del Fue- 
go, en las que solicitan una ampliación 
del plazo fijado por las Resoluciones 
Generales Nros. 639 y 640 (Varios), pa- 



ra la presfcntación de las declaraciones 
, Juradas relativas a la revatuaoión de ac- 
os- e ingreso del impuesto ¡orrespon- 
diente, hacer uso de la opción para rec- 
tificar las declaraciones jurad rs ya pre- 
sentadas por loa gravámenes cuya de- 
terminación so- encuentra afectada por 
la referida revaluación, corno así tam- 
bién la presentación de las declarado 



VISTO que, en oportunidad del ven- i nes juradas- respectivas, por partt,de 
del instrumental científico que se deta- l Jl™¿ e "A° n t ]° 1 , pl * zo f M ado V*™- la pre- ¡ aquellos contribuyentes que hubieran di- 
11a. a foias 2 de estas actuaciones; Que * „ , , . declaraciones juradas y p a - { fOrido el cumplimiento de este reqnisl- 

- - ' eo ílGl """»*«♦« - "■ -— '----- to conformo a los términos do la Re- 
solución General Nro. 62S (Varios) y 
CONSIDERANDO: Que las normas so- 
bre revaluación do activos constituyen 
una novedad de trascendencia dentro del 
sistema vigente en materia de graváme- 
nes nacionales; Que si bien dichas nor- 
mas han tenido amplia publicidad por 
parte* de la Dirección General Impositi- 
va, la que ha extremado los recursos 
para que la técnica de aplicación llegara 



de acuerdo a lo establecido por el De- 
creto N» 7.61 5|59, la franquicia de que 
se trata resulta procedente siempre que 
los elementos a importarse no se pro- 
duzcan convenientemente en oí país; Q ie 
atento a 1o informado por la Secretaría 
de Estado de Comercio, parte de los 
elementos importados por la recurrente 
no cumplen con la condición citada pre- 
cedentemente. Por ello, 
IíOS Secretarios de Estado de Hacienda, 
de Finanzas, de Inilustria y Minería 
e Tnterino de Comercio, Resuelven: 
1« — laborar del pago de recargos de 
cambio al instrumental científico a qm: 
se refieren estas actuaciones, importado 
por el Instituto de Servicios Sociales pa- 
ra Bancarios, con excepción del enu- 
merado en el informe de la Secretaría 
de Estado de Industria y Minoría que 
corre agregado a fojas S de esto espe- 
diente. 

2<J — Publíquese y paso a la Direc- 
ción Nacional de Aduanas a sus efecto?;. 
Alsogaray. — üleln. — ti uní 



Secretaría de Industria y Minería 
#M PORTACIÓN 

REDIMEN CAMBIARLO. — DíctaiKf 
normas «obre el uso y destino de las 
partes destinadas a reposición, pérdi- 
da y¡o i-Opuestos de los vehículos au- 
tomotores que se Importen en cum- 
plimiento de lo dispuesto por el De- 
creto 3.(!9;;t">:». 
tlESOL. N» 205. — Bs. As.. :^0jS¡60 
VISTO lo establecido por el Art. II 9 
del Decreto N* 3.G33¡r>9 referente a la 
importación de parte a destinadas a re- 
posición, perdida y]o repuestos de los 
vehículos, y CONSIDERANDO: Que es 
necesario adecuar el uso y destino de 
estas partes a los fines genuinos perse- 
guidos por la letra y el espíritu de di- 
cho artículo 11», teniendo en cuenta su 
relación directa con la progresiva in- 
tegración nacional do los vehículos; Quo 
es necesario establecer normas al res- 
pecto a fin de que no se desvirlúe el 
destino de tales parles, tas que funda- 
mentalmente, en las primeras etapas 
de los planes de fabricación, deben ser 
usadas en calidad de repuestos para 
asistir a las unidades producidas; Por 
ello. 

El Secretario de Estado de Industria 
y Minería, Resuelve: 
1? _ Cuando la s partes que se impor- 
ten haciendo uso de las cuotas estable- 
cidas por los Arts. 7» y S<? del Decreto 
N» 3.G93|5í sean despachadas a plaza 
en grupos principales o subconjuntos que 
lleguen desarmados o semiarmado a en 
un 50 c /o como mínimo, el fabricante 
podro, destinar di la cuota correspondien- 
te permitida, por el Art 119 do dicho 
decreto un SO % de la misma para re- 
posición o perdida de partes. 

29 . — Cuando las partes que so im- 
porten haciendo uso de las cuotas es 
tablecidas por los Arts. 7? y S« del De- 
creto N* O.G93f59 senn despachadas a 
plaza en grupos principales o subcon- 
juntos q^e lleguen armados o su dos- 
arme sra inferior al GO %, el fabrican- 
te podrá dcstini r de la cuota corres- 
pondiente permitida por el Art. 11' de 



go del impuesto a la revaluación de ac- 
tivos (Ley N* .15.272), operado el día 9 
del corriente, una considerable cantidad 
de contribuyentes no pudo dar cumpli- 
miento al mismo en virtud do inconve- 
nientes derivados de la gran afluencia 
de público en las dependencias de la Di- 
rección General Impositiva, y CONSIDE- 
:RANDO: Que, no obstante 'las medidas 
de excepción arbitradas en la emergen- 
cia, por el organismo, referidas a exten- 

¡non de horarios, refuerzos de personal ! al conocimiento de todos- los interesados. 
y habilitación de locales para la aten- es preciso contemplar las circunstancias 
non del público, el extraordinario inte- especiales en que desarrollan su acción 
rus en las nuevas disposiciones fiscales, los contribuyentes domiciliados en las 
imposibilitó materialmente la debida re j provincias y gobernación aludida: Que, 
cepclón de la totalidad de los elementos en efecto, en dichas regiones en los me- 
a presentir por los responsables: Que, 
asimismo, lo novedoso del régimen y 
do su aplicación, determinó qut la ma- 
yoría de los interesados debió complo* 
tar los detalles Je su presentación a úl- 
timo momento, lo tiue originó precisa- 
mente la referida congestión de públi- 
co: Que los beneficiosos alcances de la 
ley no deben, por razones circunstancia- 
les, que escapan a la buena voluntad (3* 
las partes encargadas de su aplicación 
o de su cumplimiento, sor retaceado» 
en detrimento de los interesados de un& 
considerable masa de contribuyentes. Tor 
ello y on uso Oe las facultades míe lo 
acuerdan los artículos S? de la Ley nú 
mero 11.GS3 (t. o. en 1059) y 39 del Do 
creto N> 2.7Sl|G0. 

El Interventor en la Dirección General 
Impositiva, resuelve: 

l p — Considerar como presentadas y 
efectuadas en término las declaraciones 
juradas y los pagos que por concepto 
del Impuesto a la revaluación de activo» 
so efectúen hasta el día lo de sütiembrt 
de 1960. 

2' — Regístrese, comuniqúese y pu- 
blíqueso en el Boletín Oficial, 

Manuel Rapoport. 



y de Administración, y en uso de las 
facultades que lo confieren los artículo*) 
7? de la Rey N w 11.CS3 (t o. en 1053) 
y 3? del Decreto N? 2.7S1ÍÜ0, 
El Interventor de la Dirección Genera! 
Impositiva, Resuelve: 

19 — Intervenir la Delegación Babia 
Blanca dependiente de la Dirección de 
Delegaciones y Agencias. 

2'' — Designar interventor en la mis- 
ma, cí comisión, al 29 Jcíe de la Agen- 
cia San Isidro, señor Mario Segundo 
Roí, con todas las facultades inherentes 
al cargo de Jefo de Delegación, quien 
en el plazo de (!0 día.s deberá proponer 
las medidas Que estime, convenientes pa- 
ra su reorganización. 

3? — Adscribir, en comisión, al Jete 
de Delegación de 1», señor Ricardo Fe- 
Upe Corbatta. a la Dirección de Fisca- 
lización mientras dure la intervención 
dispuesta en el punto 1*. 

49 — Regístrese, publíqueso en el Bo- 
letín Oficial y comuniqúese por Direc- 
ción de Administración. ~ Dirección 
General Impositiva, 30 de agosto de 1960, 
Manuel Rapoport 



Dirección; General Impnsííiva 
IMPUESTOS. — ACTIVIDADES LU- 
CRATIVAS. — Fíjase el vencimiento 
para la pre^cntacon de las declara- 
ciones juradas y pago del impuesto». 
RESODUCION GENERAL N? 650 
Buenos Aires, S de septiembre de!9G0. 
VISTO que por resolución general nú- 
mero 621 (A. L.) de. fecha 16 do mayo 
de 1Í*G0 sta prorrogó el plazo para la 
presentación do las declaraciones juia- 
das y pago del impuesto municipal a 
las actividades lucrativas para el año 
19C0, hasta la fecha que se fijara opor- 
tunamente con motivo de haberse sus- 
cripto el 14 de abril de 10GO. entre los 
representantes de varias provincias y de 
la Municipalidad de la Ciudad de Bue- 
nos Aires, un convenio tendiente a man- 
tener un régimen de coordinación aná- 
logo al Instituido por ol Convenio Multi- 
lateral de fecha 24 de agosto de 1953 y 
CONSi DER 4 NDO : Que, desaparecidas 
las causas que motivaron la citada pró- 
rroga y habiéndose -dado a las nuevas 
disposiciones del convenio la deb ! da di- 
fusión, resulta oportuno requerir la pre* 
sentnción de la declaración jurada y 
pago del impuesto correspondiente al pe- 
ríodo fiscal en curso. Por ello, teniendo 



ses anteriores a la fecha fijada para el 
vencimiento de que se trata, las condi- 
ciones climáticas han incidido desfavo- 
rablemente para que los intersados hayan 
podido tomar el anticipado contacto ne- 
cesario con las oficinas fiscales a efectos 
de ilustrarse debidamente acerca de las 
nuevas disposiciones y su correcta apli- 
cación; Que. asimismo, las distancias a 
recorrer para llegar a las fuentes de in- 
formación y las dificultades en las co- 
municaciones, han sido causas adiciona- 
les que han contribuido a que los res- 
ponsables no hayan podido disponer de 
los respectivos formularios con la debi- 
da anticipación; Que, además, la Se- 
cretaría de Agricultura y Ganadería ha 
hecho presente la' conveniencia de ac- 
ceder, en forma excepcional, a solici- 
tudes vinculadas con contribuyentes do- 
miciliados en las referidas provincias y 
gobernación a mérito de antecedentes 
que obran en poder de la misma y que 
ratifica las circunstancias expresadas; 
Por ello y en uso de las facultades con- 
feridas por los artículos S 9 y 3t?' de la 
Ley N? 11.C83 tt. o. en 1959) y Zf del 
Decreto N? 2.781150. 

El Interventor de la Dirección General 
Impositiva, resuelve: 

19 — Prorrógase hasta el 30 de no- 
viembre de 1960, los plazos fijados por 
las Resoluciones Generales Nros. 62$, 
639 y G40 (Varios), con relación a los 
contribuyentes domiciliados en las Pro- 
vincias de Río Negro. Neuquén, Chu- 
but. Santa Cruz y . en la Gobernación 
■Marítima do Tierra del Fuego. 

2? — Regístrese, comuniqúese y pu- 
bliqucse en el Eolétín Oficial. 

Manuel Rapoport 



tómente el funcionamiento do la misma, 
es menester trasladar al Encargado, doc- 
tor Eduardo A. Murphy; Que el expre- 
sado traslado señala, asimismo, la ne- 
cesidad do designar un reemplazante etí 
comisión para que so haga cargo inte- 
rinamente de la Sección Asuntos Lega- 
les de la Delegación Bahía Blanca y 
la reorganice conforme a las disposicio- 
nes en vigor; Por ello, atento lo acon- 
sejado por las Direcciones de Delegado* 
nes y Agencias y de Administración y, 
en uso de las atribuciones que le coa- 
fieren los artículos 7? de la Ley número 
11.6S3 (t o. en 1955) y W del Decreto 
N» 2.781[G0, 

El Interventor de la Dirección General 
Impositiva, Resuelve: 

1^ — Trasladar al Encargado de Asun- 
tos Legales do Delegación Bahía Blan- 
ca, doctor Eduardo A. Murphy (Legajo 
N» 2.170), al Departamento do Asuntos 
Legales, dependiente do la Dirección do 
Asuntos Jurídicos, 

2? — Disponer que el Encargado do 
Asuntos Legales de Delegación Santa 
Fe, doctor Eduardo Morcira, se haga 
cargo interinamente de la Sección Asun- 
tos Legales de Delegación Bahía Blan- 
ca, en comisión, con todas las faculta- 
des inherentes a la función, quien en 
el plazo de 60 días deberá producir el 
informe pertinente y proponer al In- 
terventor designado mediante Resolución 
Interna N<? 1.614 (Adra.) las medidas 
que estimo convenientes para su reor- 
ganización- 

3» — Regístrese, publíqueso en el Bo- 
letín Oficial y comuniqúese por Direc- 
ción de Administración. — Dirección 
General Impositiva. 30 de agosto rZo 1900, 
Manuel Rapoport 



CONCURSOS 

NUEVOS 



Secretaría de Hacienda 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA. — 
Tntei'viénese la misma y desúnase in- 
terventor y Encargado de Asuntas 
TjCgale c . 
REROLIJC. INTERNA N? 1.614 (Adm.) 
VISTO la información suministrada 
por la Dirección de Delegaciones y Agen- 
cias, y CONSIDERANDO: Que loa he- 
chos registrados en la Delegación Ba- 
hía Blanca ponen de manifiesto la ne- 
cesidad do arbitrar medidas conducentes 
para restituirle su eficacia funcional; 
Que para asegurar el lo'jro de !a fina- 
lidad aludida es menester disponer su 
intervención y designar el funcionario 



MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 



Llamado a concurso para cubrir en 
forma efectiva dos cargos de medico 
asistente en establecimientos de la. pro- 
vincia de Santa Fe- 

En el Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública se llama a concurso 
por el término de quince (15) días há- 
biles a partir de la fecha para cubrir 
dos (2) cargos de Médico Asistente en 
la especialidad de Clínica Módica, Cla- 
se "C", Grupo IV, sueldo inicial cua* 
tro mil pesos moneda nacional (in$n. 
4..00O. — ) con destino al Hospital do 
Zona en Jobson - Vera (Pcia. de Santa 
Fe) y dos (2) cargos de Médico Asis- 
tente, en ia especialidad do Clínica Mé- 
dica, Clase "C", Grupo IV, sueldo ini- 
cial cuatro mil pesos moneda nacional 
(m?n- 4.000. — > para el Hospital Veci- 
nal en San Cristóbal ( Pcia. do Sa nta 
Fe). 

Los requisitos par a la Inscripción y 
selección de los aspirantes han atdo 
aprobados por Resolución Ministerial 
N' 2.085 de dicho Ministerio y eslían 
especialmente título profesional y con- 
dición do personal rentado o ad-hono- 
rem del Ministerio, pudiendo solicitarse 
en los organismos a cuyo cargo se ha- 
lle la inscripción. 

La Inscripción se realizara en la De- 
legación Sanitaria Federal sita on San 
Martín 1725 (Santa Fe) y en la Direc- 
ción General de Personal del Ministerio 
sita en paseo Colón 207, piso 3«, de la 
Capital Federal. 

e.S'D-N* 6.275 V.9J91C0 
e.l3|9-N« 6.275 v,13Í9Í6o 
e.l6j9-W C.275 V.16|¡>160 
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CONCURSOS 
A .V T E R 1 O R 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Hacienda 



LLAMADO A CONCURSO 

j<7 — Llámase a. concurso de antece- 
dentes para la provisión do los cargos 
que se indican en la Dirección General 
do Contabilidad y Administración: 



Cía.- Gru- 
se po 



Función 



Sueldo 

Básico 



€ 



i:. r .Uto tic la Dívís. 
Moaa Gral. de 
En Iradas, Salidas 
y Archivo .... 

B T Asesor Adminis- 
tra t. Dcpart. Se- 
cretaría 

r. TI -29 Jefe División 
Tesorería 

n :iTÍ Jefe do la Sec. 
Pensiones a' la 



$ 7.Ü00- — 

% 7.900.— 
§ 7.000.— 



•Vejez de la Di- 
visión Pensiones $ C&OO.™ 

E HE Jefe de la Seo. 
Diagnostico de 
la Divis. Aseso- 
?amiento Ctent. 
i'fír. Universita- 
rio - Dr. en Me- 
dicina o Médico) $ 6.&00. — 

Y. irt Jefe de ia Sec/ 
"A" de la Div. 
Mesa .Gral. En- 
tradas, .Salidas y 
Archivo % 0.500. — 

Diclios concursos cuya apertura ' se 
efectuará el día 7¡10j(i0, quedan circuns- 
criptos a los agentes í i Secretaria 
de Estado de Hacienda que revistan en 
fa Ciase "Yi" y a sus fines, so tendrán 
en cuenta la:* disposiciones contenida 
en el punto J2*, inciso IT, de las nor- 
mas complementarias del .Escalafón pa- 
ra el PersonaLCivil de la Administración 
Publica Nacional, aprobadas por de- 
creto 11.941/59. 

2? — Llámase a concurso de antece- 
dentes para la provisión de los cargros 
que se indican enla Dirección General 
de Contabilidad y Administración: 
Cantidad de 



Clase 



Grupo 



Función 



Sueldo 
Básico 



XV 



.131 día 7,1.0'fiO se efectuará la apor- 
__ . tura de los concursos do referencia, que- 
y¿,dando los miamos circunscriptos a los 
fl agentes de la Secretaría de Estado de 
' Hacienda que posean el título habili- 
tante de la especialidad,, de conformi- 
dad con lo determinado en el punto 19' 
del Escalafón para el Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional, 
aprobada..; 1 >0V Decreto 9.530)58 y a sus 



Médico de la División Inspec- 
ciones y Delegue 



$ 4.000 



£in.;g, se tendrán en cuenta las'disposi- 
eioncis contenidas en el punto 32*, inci- 
so lí, de las normas complementarias 
aprobadas, por Decreto 11.9-Í1J59. 

3°) Llámase a concurso de oposición 
para ia provisión dé los cargo s que* a 
continuación se indican, en Ja Dirección 
General de Contabilidad * y Adminis- 
tración: 



Cantidad d. 
cargos 



Clase 



Grupo 



Función 



Sueldo 
líásico 



Departamento de Personal 

7 D D 

' 1 D IV 

a d vt 

Departamento de Servicio Médico 



2 D 




IV 


6 ; D 




V 


1 D 




VI 


1 D 




Vil 


rt amento de Contadu 


ría 




1 D 




■- I 


:i D 




1.1 


2 D 




III 


a D 




xu 


.1 D 




TV 


1 D 




V 


?. O 




Vt 


2 D 


¿~- 


VII 


1 D ' 




Vil 


1 D 




VIH 


'lainínln fie Secretaría 




1 D 




I 


2 D 




II 


•i D 




ni 


•J D 




IV 


1 D 




V 



Oficinista 

Oficinista 
Oficinista 



Oficinista 

Visitador Soeial- 

Ofleinista 

Técnico Contable 



$ 4 
., * 

„ 3. 

$ 4, 

,', 3. 
„ 3. 



,70(i 
,000 
,30f> 

000 
700 
300 
100 



Técnico Contable $ C . 200 

Oficinista '. ,, 4. 700 

Técnico Contable . . . : „ í. 400 

Verificador de niúq. de ficha 

perforada ., 4 .400 



% 



l> 



Oficinista 

Porfoverificador de máq, de fi- 
cha perforada . . . . . ; 

Oficinista 

Técnico Contante 

Verificador de Tesorería .... 

Perforador do múq. do ficha 
perforada 

Supervisor de contrataciones . 
Oficinista 

Clasificador de legislación . . 

Oficinista 

'informante de legislación la- 
boral 

Traductor 



4.000 



.700 
,30f) 
.100 
, 100 



que se mencionan, que deberán presen- 
tarse con las documentos requeridos pa- 
ra tal fin. 
ABRAHAM, JIJAN 
AGUAN, SALÍN 
ARRALATIF. JORGE 
ALMIEOX, LIBORIO 
AMA YA, RUMALDO 
DAÍÍTiSTA, EMAS 
BATTAGLINI, FRANCISCO 
BARREIRO, .EDUARDO 
BUSCAGLIA, MARIO 
BISACCIA, ROQUE ANTONIO 
BAJWIEXTOS, SEVERO 
BASILE. SALVADOR 
BANl LEUTEHMONTE, LORENZO 
BERTONI, JUAN CARLOS 
CABRAL. JULIO MARTIN 
CARDOZO, VENANCIO 
CASTADO, VICENTE 
CABREB A, ENRIQUE. 
CACERAS, MBX'ELtO 
CHAUJffiX, MARIO JORGE 
DIEZ. VIDfAN 
ESTICA RRIB LA, PEDRO 
ESCARZA, SATURNINO 
FELLPPA, JUAN 
CASPA L PABLO PEDRO 
CALARZA, JOSÉ 
GRANADO. PABLO 
COROS1TO, FLORENTINO 
GUERRERO, FAUSTINO A, 
HEROLD, ADOLFO LUIS 
HERRERA. MAURICIO 
LÓPEZ. ALEJANDRO . 
LABICHLVO, PEDRO 
LUQUE, ANTONIO 
LACO, HORTENSIC 
LIBRA, ANDRÉS 
MAIZA, MATÍAS ADOLFO 
MESSI'NA, LEONARDO 
MENNA. VIOTORIO MANUEL 
MEDINA, AUGUSTO 
MICHELLÍ. JULIANA ODDONE do 
MALDONADO, BENEDICTO EDUARDO 
MASCAZZINi, ANTONIO AB E L 
NIEVA, BAUDILLO JESÚS 
QUIROGA, CARLOS EUSEBIO 
RODRÍGUEZ, RICARDO 
ROBLES, DORILA 
RODRÍGUEZ, EUGENIO 
ROAS. JLDEMARO 
SILVA. BENEDICTO 
SALINAS, JOSÉ BENITO 
SÁNCHEZ, ENRIQUE 
SANCHE^, PABLO 
SERRANO, RAMÓN RICARDO 
SCARANGELLA, BARTOLOMÉ 
SANTA CRUZ, CELEDONIO 
SASSOLA, NTLDO 
SIQUILA, SANTOS 
T ABORDA. ABEL 
TÚNEZ, BLANCO JUNQUERA O. 
VÁZQUEZ. ISMAEL RECTOR 
VIVAS. PABLO PETRÓNA 
VESTAL, JOSÉ 
VETElíE, PERRO R. 
WAS, WENCESLAO 
Z YOZ VNSK V, I NOCE NT Y 

o.l3|9-N» 6.893-v.lS|lOÍG0 



3 . 100 



,200 
70U 
40^ 
000 

700 
70« 



Estos concursos, cuya apertura se 
efectuará el día 7¡lO|GO, quedan circuns- 
criptos a. los asentes de la Secretaría 
do Estado. do Hacienda que revistan en 
la Clase "D" y en las "E" y "P" {que 
reúnan las condiciones necesarias para 
el ingreso a aquella clase) y a,sus fines. 
se tendrán en cuenta las disposiciones 
contenidas en el reglamento de normas, 
condiciones y temas de coocurso apro- 
bados por Resolución N» 7A511G0 (D. A. 
1.165), con. arreglo a lo determinado en, 
■el punto 32?, inciso III y IV,. de las 
normas complementarias del Escalafón 
para el . Personal Civil de la Adminis- 
trador) Pública Nacional, aprobadas por 
Decreto lí.94l|59. 

Efectuada la apertura de los concur- 
^síos do oposición, durante ^os días 11. 
^Pd3 y í4 do octubre do 1960, so colocará 
en todas las carteleras del edificio de 
la Secretaría, la nómina de los concur- 
santes y la fecha y hora en que se pro- 
cederá a tomar las pruebas teóricas y 
prácticas correspondientes. De tal modo, 
se dará por suficientemente notificado 
ai personal quo resida en la Capital Fe- 
deral y Gran Buenos Aires. Los agentes 
quo se domicilien fuera de ese radío, 
serán notificados de aquella circunstan- 
cia, por carta certificarla. 

Dójasc establecido que el personal de- 
berá concurrir a dichas pruebas, muni- 
do de documentos do identidad. 

Las solicitudes para intervenir en los 
, concursos referidos en los puntos V?) t . 
2o) y 3?) serán recibidas hasta ol dia C 
e octubre de 1960 por la División Mesa 
roncral de Entradas, Salidas y Archivo 
de la Dirección General 4o Contabilidad 
y Administración, Hipólito Trigoyon 250. 
oficina N* 218. debiendo presentarse las 
miomas en los formulario» quo proveer/i 
ol Departamento de Personal (OfJeJn:-. 



N? 70i>) de dicha repartición, dependen- 
cia a la cual podrán dirigirse los inte- 
resados, para mayor información. 

e,15|9-N? 6.474-v.lG]9¡í>0 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 



Llamado a Concurso a los efectos de 
cubrir la vacante de "Director General de 
Relaciones del Trabajo", que so efec- 
tuará el día 19 de septiembre de 19G0. 

Condiciones: Pertenecer a Ja Clase "A" 
y ser funcionario de este Departamento 
de Estado. 

Este concurso será de antecedentes, 
según lo estableciüo en el punto 32*. in- 
ciso IT. del Decreto 1L941|59, debiendo 
presentar Jos mismos, en sobro cerrado, 
en el despacho del Secretario General del 
Ministerio (Julio A. Roca Gol, 6* piso) 
a las 11 horas. 

Inscripción: Dirección General de Per- 
sonal (Dlag. Roque Sáenz Peña 832, 39 
piso). - - 

e.l-5l9-N« L-e.<t72-TU«¡9|6<) 



AVISOS OFICIALES 

ANTERIORES 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOOAL 

CAJA DE ACCIDEX r rES 
DEL TRABAJO 

Se hace saber a todotf los que tengan 
derecho a percibir las indemnizaciones 
depositadas en ia Caja, de Accidentes de 
Trabajo — calle Junín 1000, Cap. Fede- 
ral — . con motivo de los accidentes mor- 
tales que fueron víctimas, las personas 



Se hae« saber a todos los que ten- 
gan derecho a percibir las indemniza- 
ciones depositadas en la Caja de Acci- 
dentes del Trabajo — calle Junín 1060. 
Caí. Federal — , con motivo de los ac- 
cidentes mortales que fueron víctimas 
las personas que se mencionan, que de- 
berán presentarse con los documentos 
requeridos para tal fin. 
ARRÁEZ. JAIME B. 
AGRE LO JUAN BENITO 
BRAVO GUTIÉRREZ, MAURICIO '* 
BIALY, VALENTÍN 
BRITEZ. LPCIO 
CARRIZO. JORGE LINO 
COMETIÓ, ORLANDO ROQCE 
CEJAS. ANTONIO 
CrELIiO. ANTONIO 
CRISCCOLO, LUIS JORGE 
CARDOZO 

DÍAZ. VICENTE CELESTINO 
EPCLEE. JUAN ARNALDO 
FLEITAS, MARCOS EVANGELISTA 
PUNES. JUAN SEGUNDO 
GÓMEZ. MANUEL MARCELO 
rjlTRINCECR. aligf: , 

GARRIDO, JOSÉ ATXLIANO 
GONZÁLEZ, RAIMUNDO EUSEBIO 
HEREDIA JARA, ELOR1ANO 
LEÓN ARDÍ, DARDO ÓSCAR 
LÓPEZ, SIMÓN ELADIO 

LECMAN TANQUIES, JUAN 

LAURINI, MOISÉS 

LOBO, ROBERTO CARLOS 

MIÓ. MIGUEL ÁNGEL 

ALFONZO, DANIEL APOLONIO 

ARREDONDO, LAURO 

BAGGI, CARLOS ALBERTO 

BENDERSKV, JACOBO 

CHES IX), JOSÉ" MARÍA 

CHAVES;, NICOLÁS 

í'ORVALAN, PABLO PACIFICO 

CHACÓN, ABELARDO ELTVTO 

CABRERA, E. 

CLEMENTE, VÍCTOR NÉSTOR 

CATEPÍLLAR ALVAREZ, JUAN 
BAUTISTA 

DOMÍNGUEZ, VICENTE 

PUNES. RICARDO 

FERRÉ R MIRANDA, EMILIO 

GARNERO, GREGORIO 

GARCÍA, LUIS CARLOS 

GALARZA, ALEJANDRO 

GUINALRO, FRANCISCO 

GONZÁLEZ, AGUSTÍN 

IR IA RT. VICENTE 

LEÑO, ÁNGEL PEDR r 

LACASSA, RAÚL 



LAGRAVE, NÉSTOR ROGELIO 

LUZAK, FRANCISCO RAMÓN 

MERIjO, FRANCISCO RAMÓN 

MEZA, PEDRO 

MULLER, JOAQUÍN PABLO 

MESTRE ABEL 

MOYA, RAMÓN FELTX 

OSTE, EUSTAQUIO 

PALAVECINO, CIRILO GREGORIO 

PICO, CARLOS ALBERTO 

PETRTELLO. AUGUSTO 

PÉREZ, GERMÁN 

ROMERO, MAXLMO 

RODRÍGUEZ, NICOLÁS EMILIO 

RODRÍGUEZ, JUAN 

SOSA, AGUSTÍN HIPÓLITO 

SCARAJVCPO, BARTOLO JORGR 

SASCJE;-. JORíiE 

TREJO, DOMINGO 

URETA, RAMÓN 

VIDAL, RUPERTO JOHNSTON 

tOCOMORIS, JUAN CANICHE 

VILLARREAL, BENJAJUTL 

VELAZQUEZ. JUAN MIGUT-Cj . 

VARGAS. ÁNGEL ESTEBAN 

VEGA, JUAN CARLOS 

ZOCCARO. LUIS 

ZEBALLOS, JUAN BAUTISTA 

ZERMOGLIO, ANDRÉS DOMINGO 

ZANCHETTA, ROQUE CES \R 

MORAN, SEGUNDO HERIBERTO 

MORANDELL1, ABEL 

MORA, JULIO 

PAREDES. MIGUEL GERÓNIMO 

PÉREZ DE CHUZA, CARLOS 

POMARES, MANUEL 

PANLAGUA. CARLOS 

PERALTA. BASILIO 

REBAGMATTI, PEDRO 

RATTO, SOFÍA E. 

ROJA& EKAIs CISCO MARCELINO 

SANG1ACOMO. ANTONIO JOSÉ 

SIRONI. AMBROSIO 

SOLIXAC, ROGELIO 

TRINHJAD, HUMBERTO 

UTREPA, ROBERTO 

VALDEZ, FRANCISCO CASIANO 

VIRANDA, NARCISO 

VARGAS, AGUSTÍN RAMÓN 

VÁZQUEZ, GUILLERMO """ 

V1LLARR"*EL. DARÍO 

YAFAR. MOHA5IED 

Z.ANASSI, RODOLFO 

ZAMBRANO, FRANCISCO 

¡6ENTENO, PEDRO 

«.27ÍS-N9 6.S83-v.2Sj9¡é« 

Se hace saber a todos los que tengan! 
derecho z percibir las indemnizaciones 
depositadas en la Caja á¿ Accidentes 
, del Trabajo —calle Junín 10SO, Cap,, 
Federal — . con motivo do los accidentes 
mortales de que fueron víctimas las per- 
sonas que se mencionan, quo deberán 
presentarse con los documentos reame* 
ridos para tai fin. 
ALVAREZ GOX" \LEZ, MANUEL 
CAPPI. ABEL CARLOS 

VSTROMANO, PEDRO 
PAZO, JUAN JOSÉ 
PEREYRA, DOMINGO 
SÁNCHEZ, SEGUNDINO 
TORRES, ALC5DES OSVALDO 
BRUNO, LEONOR 
GRAMAJO, JACINTO REINALDO 
PATA, JUAN 

I'OXCE, JULIO SERAPIO 
ROBLES, DOR1LA 
TOBAR, MARCELO ATILIO 

e.24¡8-N? 5.852-V.27I3IC0 
e.31|8-N° 5.852-v.29 9]fi0 



LICITACIONES NUEVAS 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Agricultura 
y Ganadería 



Dfreec.oii General de Administración 

LICITACIÓN PUBLICA N* 62 
Acta N» 52.058(00* 
Llámase a licitación publica para ol 
<ifa £3 del mea de septiembre de i&gq 
para la explotación de una arboleda de 
Retenta (70) plantas de pinos, su erra- 
dicación y transformación, en Ja Escue- 
la Nacional de Olavarría, dependiente da 
la Direción General de Enseñanza \frr£- 
cola. ° 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de Jos interesados en 
la Dirección General de Administración 
— Suministros y Patrimonial — Paseo Co- 
lón 974, 2* piso, oficina N? 128, Capital 
Federal y e n la citada escuela. 

El acto de apertura tendrá lugar en 
la Dirección General de Adff tttetracion. 
— El Director General. 

e.l6[9-N? L.-6.484 V.19|9jtíO 

JUNTA NACIONAL DE CARNES 
(Expte. N* 4.329160) 

Llámase a Licitación Pública N9 Sj'Gtf, 
para el día 27 de septiembre do 19G0, 
a las l-í horas, con el objeto do contra- 
tar, para el período comprendido entre 
ol l? de noviembre de 1900 al 31 de oc- 
tubre de 1961, al servieio diario en al- 
quiler do nueve (£)) caballos, limpios, 
ensillados y con arneses completos, des- 
tinados al Personal de la Delegación do 
esta Junta en el Mercado Nacional de 
Hacienda do Liniers. 

El acto tendrá lugar en la División 
Contrataciones y Suministros, San r^Fnr- 
íín 453, Planta Baja, Capital Federal, 



xt 
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en la fecha y hora indicadas, donde tam- 
bién se suministraran a los interesados 
los Pliegos dé Bases y Condiciones e in- 
formes referentes al mismo. 
— El gerente de administración, conta- 
bilidad y fiscalización. 

C1619-N» L.-6.4S5 v.l»l£>|60 



Secretaría de Hacienda 



íMUEOCION GENERAL I»E SUMINIS- 
TROS DEL ESTADO 

I/lámase a licitación pública por las 
siguientes contrataciones: 

Expediente N? 43.542J59 C. de M. — 
Apertura: el 4110(60 a las 13.30 horas. 
. Venta máquinas varias usadas para ar- 
tes gráficas. . . . 

Espediente N° 344.6G4|60 C. de M. — 
Apertura: el 24|l0j60 a las 13.30 horaa. 
Prov. de una máquina para numerar, 
sistema rotativo. 

Informes y Pliegos: en la D. .G. Sumi- 
nistros del Estado. Hipólito lrlgoyen nú- 
mero 1236, .Capital Federal. ^ „„,,,„,> 
. «,1619-N» L.-6.486 v.27|9lC0 



11 de octubre de 196J) 

7-7(60, a las 12 hora3. Transformadores 
trifásicos. 

78¡60, a las 13 horaa. Transformadores 
elevadores. 
11 de octubre de 1360 

73(60, a las 14 horas. Transformado- 
res trifásicos de distribución. 

80J60, a las 15.30 horas. Transforma- 
dores de medición de intensidad y de 
tensión. 

Retiro de pliegos en las oficinas de 
Subgerencia de Talles y Suministros, La- 
valle 1527, 1* piso al fondo, todos los 
días hábiles de 12 a 15 horas. 

e.'16|9-N» L.-6.Í8Í) v.27|9|60 



(Expediente N* 317.8S4'60) 

Llámase a licitación pública para 1» 
provisión de' escritorios, sillas, bibliote- 
cas, etc. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 23 de septiembre de 1960 
a las 18 horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de propuestas, Hipólito Yrigoyen núme- 
ro 123C, Capital. ,„,»,,, 
C.16J9-N* L.-C.4S7 v.l9¡9[00 

Secretaría de Finanzas 

INSTITUTO Wrc~SERV ICIOS SOCIA- 
LES BANCAETOS 

(Expediente N? 117.7031(10) 
Llámase a Licitación Pública N? 41, 
el día 27 de setiembre de 19(50 a las do- 
ce y treinta horas, por la conservación 
general del parque correspondiente al 
Policlínico Bancario, durante el periodo 
comprendido entre el 1' de noviembre de ( 
1960 y el 31 de octubre de 1.961, 

Pliego de condiciones o informes en 
este Instituto, Avenida Presidente Tro- 
que Sáenz Peña 501, Ser. piso, oficina 
817, Capital. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1960. 
— El gerente de administración. 

. e.l6|9-N» L.-6.4S1Í v.19¡9¡60 

Secretaría de Energía 
y Combustibles 

CAS DEL ESTADO 

LICITACIONES 

Pliego N» 3.3.145: Venta de aprox. 250 
ton. de asfaltila. Apert.: 6llO|C0, a iaa 
15.30 horas. 

Pliego N* 4.250: Venta de, equipos mo- 
to-compresores, silenciadores ile escape 
y motores. Apert.: 3(11(60, a las 15 ho- 

Retirar Pliegos en Alslna 1170, de 12 
a 19.30 horas. ■ , 

e,16]0-N? L.-G.490 v.2l|9¡60 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 

Universidad de Buenos Ah-es 
E\C<JLTAP DE DERECHO X . 
CIENCIAS SOCIALES 
Expediente N* 222¡60 L.C. 
Llámase a Licitación Pública N- -8 
por el término de doce (12) días para 
ia Construcción de 13 Aulas en la fa- 
cultad" de Derecho y Ciencias Soc alea. 
Da documentación correspondiente se 
encuentra a disposición de los intere- 
sados en la Oficina de Licitaciones y 
Compras de la Facultad, sita en la Ave- 
nida Pte. Figueroa Alcorta 2263, Cap. 
Fed 2do iso, días, hábiles de 14 a 19 
horas. La apertura de las propuestas 
se efectuara públicamente el día 28 de 
octubre de 1960. a las 18, en la Oflcma 
citada precedentemente. ■- ■ 

Ruen?s Airea, 1C de setiembre de. 19b O. 
— "El Contador de la Facultad. 

c.lGl9-N 9 'L-G-:475 v.29,9|t*« 



Expediente N' 17.2S0¡60 

Llámase a Licitación Pública N 9 13ÍG1 
para <1 día 7 del raes de octubre de 1960, 
a. las 13 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se deta- 
llan: Adquisición dt Racionamiento y 
Alimentos, a partir del 1° de noviembre 
de 1960, con destino al Instituto *'Dr. 
Luis Agote*', Cap. í'ed. y durante el 
ejercicio 1960J01. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores, Lavalle 2083. 1' 
Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado De- 
partamento. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1960. 

El Director de Administración. . 

e.l6|9-N* L-6.480' v.27[9|6o 



FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

Exnctllcntc N» 5»i 139160 

' Llámase a Licitación Pública para el 
día 28 de setiembre de 1960. a las 11 
horas para la construcción de puertas 
de alambro ■con tejido artístico para 
resguardo en las estanterías de Biblio- 
teca, por un valor de m?n. 200.000. 

Los interesados podrán retirar el plie- 
go de condiciones en la Sección Com- 
prsa de ia Facultad, Córdoba 2122, 1er. 
Piso, de S a -12 horas. , ntBtltA 

e .lCl9-N° L-6.47G v.lflWSO 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Llámase a licitación pública, para la 
provisión de materiales, a realizarse «n 
las fechas y horas que se detallan a con- 
tinuación: 

6 de octubre de 1960. 
59160, a las 12 horas. Cajas termina- 
les y de empalme, 

60(60, a las 13 horas. Cajas de empal- 
me v terminales, 

CÍ¡60, a las 14 horas. Brazos, buló- 
nos, chapas, pernos, tillas y grampas 
de hierro galvanizado. 

62(60, a las 15.00 horas. Postes de 
hormigón armado o de palma, euealíp- 
tus y pino. 

G3J60, a las 17 horas. Interruptores 
automáticos. 
7 de octubre de 1900 

G4[G0, a las 12 horas. Medidores trifá- 
sicos. 

Cr>¡60. a las 13 horas. Medidores mo- 
nofásicos. 

06.60, a las 14 horas. Medidores tri- 
fásicos, relojes de contacto. 

671G0, ,a las 15.30 horas. Chassls para 
camiones de 12(13 toneladas. 

6SI60, a las 16.30 horas. Chassis para 
"camiones de 2¡3 y de 5|6 toneladas. 

C9¡C0, a las 17.30 horas. Vehículos au- 
tomotores elevadores de postes y vehícu- 
los con equipos perforador de pozos. 
10 de octubre de 19G0 

TOjCO, a las 12 horas. Cable armado 
subterráneo. - , 

71100, a las 13 horas. Alambres ^ca- 
bles do cobre desnudo. ' 

72J0O, a las 14 horas. Cable tipo sub- 
fluvial de cobre liajo plomo. • 

73160. a las 13 horas. Cable de cobre 
desnudo. . 

74 00, a las 16 horas. Cable armado 
triplomo y cajas terminales y de em- 
palme. " . 

7TÍJC0, a las 17 horas. Cable armado 
subterráneo. 

7([|C0 a las 1T.30 horas. Cable arma- 
do triplomo, cajas terminales y de ein- 
,pai" ia 



F\CCI/r\D DE CIENCIAS MEDICAS 

DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública N? 1 

Expedienta I-6005'fiO. 

Llámase a Licitación Pública para, el 
día 26 del corriente mes de septiembre 
de 1960, a las 3 r> horas, para adjudicar 
la provisión de Frutas y Verduras, con 
destino al Instituto d, c Oncología "Án- 
gel II. Tíoffo". 

La apertura de las -propuestas se rea- 
lizará en el Departamento de Contrata- 
ciones y Suministros de l:i Facultad de 
Ciencias Mfd'cas f Paraguay 215">. Plan- 
ta Baja), donde los inte: sados podrán 
rjouerir clttos v ^liegos de condiciones. 
íodr-s los dfas hábiles d? lunes a viernes 
da 14 a 18 h >vás. ■ 

Jefe del Departamento de Contrata- 
ción*? y Suministros. 

Buenos' Airse. setiembre de 1960. 

O.IG'O-X^ D-0.477 v.l9|9lG0 



Expediente N f 15.913160 

Llámase a Licitación Pública N< Li!61 
para el día 7 del mes de octubre de 
1960, a las 14 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan; Adquisición de Racionamiento y 
Alimentos, a~~partir del 1? de noviembre 
de 1960, con destino al Instituto "Santa 
Rosa", ^ Cap. Fed., y durante el ejerci- 
cio* 1960|61. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del- Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores,- L.ivalle 2083. I 9 
Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado De- 
partamento, 

Buenos Aires, 1(T de-setiembre de 19C0. 

Fl Director de Administración. 

e,16l9-X* -L-6-4SÍ v.27[9 l 60 

Expediente N» 16.351(60 y J6.270Í60 
Llámase a Licitación Pública N? 15'61 
para el día 7 del mes de octubre de 
1960, a las 15 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan: Adquisición de Racionamiento y 
Alimentos, con destino a la Esc. Ho- 
gar "Emilia y M. R. Patino". Lomas 
de Zamora, a partir del 1' de noviembre 
de 1960 y durante el ejercicio 1960161. 
La apertura, de. .las propuestas ten- 
drá lugar cu el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de. Adminis- 
tración del.. Consejo .Nací nal de Pro- 
tección de /Menores, Lavalle 2083. I 9 
Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes a! citado De- 
oartamento. 

P.uenos Aires. 16 de setiembre de 1.9G0. 
El Director dp Administración. 

C.1C|9-N<? L-fi.482 v.27|9¡60 



MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Secretaría de Obras Públicas ^ 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 279-0, hasta el día 1 de octubre do 
1900, a las 18 horas, para la instalación 
de petróleo para motores y grupos elec- 
trógenos, por "ajusto alzado", en el edi- 
ficio do la Facultad de Ingeniería, Do- 
partamento Mecánica Aplicada, sito cu 
Pasco Colón N 9 850, Capital. Presupues- 
to Oficial: % 290.61S,00 m¡n. Pliegos, 
consultas y presentación propuestas: Su- 
ministros D. N. A. (Departamento Lici- 
taciones), Carlos Calvo N* 190. piso 1», 
Capital. — Precio documentación: ? 50. 
mlnacional. , ^ 

C.1G19-N» L-6.492-v.27|9|G» J| 

Llámase á Licitación Publica nO mo- 
ro 2S0-O, hasta el día 17 de octubre Jo 
1960. a las 18 horas, para la provisión 
e instalación de equipo de evaporación, 
por "ajuste alzado", en el edificio de m 
Facultad de Ingeniería, sito en la calla 
Paseo Colón N*> 850, Capital. Presupues- 
to Oficial: $ 1.100.000,00 m|n. Pliegos. • 
consultas y presentación propuetsas: Su- 
ministros. — D. N. A. (Departamento 
Licitaciones), Carlos Calvo 190. piso l*. 
Capital. — Precio documentación: % 30.- 
mlnacional. 

0.16|9-N» L-G.49S-v.3[l01f¡» 



t 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INSTITUTOS PENALES 

Expcrticnle T. 4-I7Í60. 

Llámase a Licitación Píiblica N* 2 6. 
primer llamado, cuya apertura tendrá 
lucrar el ''•ía . 23 de setiembre del co- 
rriente año a las 15 hs., con el objeto 
de resolver la adquisición de un equipo 
refrigerador con destino a la cámara 
frigorífica del Instituto de Detención de 
la Capital Federal. 

El acto se llevará a cabo f» la Di- 
rección Nacionil ' de Institutos Penales 
(Dív. Compras), calle Paso 550, Cap., 
en presencia de los interesados que de- 
seen concurrir. 

Por más datos, pliegos de Bases y 
Condiciones, etc. dirigirse a la men- 
cionada oficina^ todos los días labora- 
bles de limes a viernes de 13.30 a 19 
l 10r ,. ls , — f,1 Director de Administración. 
C.1C|9-N9 L-6..478 V.19j9l60 



Expediente N* t4.B10!r.O 

Llámase a Licitación Ffiblica N? IG'6.1 
para el día 7- del mes ': octubre de 
1960, a las- 1G- horas, para subvenir las 
necesidades- que a continuación se de- 
tallan:' Adquisición de Racionamiento y 
Alimentos, a partir del 1» de novier.bre 
de 1960, con destino a 1 Hogar "Ra ma- 
yen López Valdivieso", Jáuregui, Peta. 
Es. As., y durante, el ejercicio 1960101. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores, Lavalle 20S3. I 9 
>iso, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado De- 
partamento, 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1960. 

El Director de Administración. 

c.lGlS-N» L-6.4S3 v.27j9|60 



MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 



Secretaría de Guerra 



DIRECCIÓN" C13NEI1AÍJ 
DE INGENIEROS 



OONSE.10 NACIONAL DE 
rROTECCION DE MENORES 
Expediente N? 18.2»3 60 
Llámase a Licitación Pública N v 23J6I 
para el día T del mes de octubre de 
1960, a las 17 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Adquisición de Artículos de Ra- 
cionamiento y Alimentos, a partir del 
1? de noviembre, con destino al institu- 
to de Enseñanza Secundaria y Agrop. 
"Ángel T. de Alvear", y durante el ejer- 
cfclo 19G0161. 

L.a apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones de la Dirección de Administra- 
ción del Consejo Nacional de Protección 
de Menores, Lavalle 20S3, 1* Piso, Ca- 
pital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e - Informes al citado Departa- 
mento. 

Buenos Aires. 16 de setiembre de 1960. 
El 'Director de Administración. 
1 e-.KÍV-N** 1^67479 v.2Í|9!'Jü 



Azopardo 250 ^ 8' piso — Capital 

' Licitación Publica N? 292, para el día 
2S de septiembre de 1960. 

CIUDAD DE BUENOS. AIRES 
N? 292 — Hora: 10.50, adquisición de 
elementos sanitarios de embutir (portó 
rollos, jaboneras, . perchas y juegos ie 
soportes para repisa), con' destino a la 
obra Hospital Escuela "José de Sari 
Martín". Depósito .de Garantía de Li- 
citación 1 % sobre el monto total de la 
propuesta si excede de $ 100.000,00 mln- 
Precio de , la documentación técnica 
$ 5. — mjn. 

Horario de Ventas; de S a 11 horas, 
T^a apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y horas antea 
mencionado en la Dirección General de 
Ingenieros, donde los interesados po- 
drán concurrir por datos e informes, de 
hiendo remitir la propuesta en sobre 
cerrado y lacrado, indicando número, 
día, hora y objeto de la licitación, la que 
deberá encontrarse con anterioridad a ia 
apertura del acto. — Buenos Aires, sep- 
tiembre de 1960. -— Jefe Departamento 
Administrativo. 

«.IGI9-N' L-6.491-V.19Í9ÍS0 



Secretaría ele Comunicaciones 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* Id3-Pj60 

N* 143-P|60 — 2S|10¡60, íl las 9.30. 
Por la construcción, reconstrucción y 
desmonte de ramales a&reos de alambro 
desnudo entre las localidades de Corrien- 
tes, Provincia de Corrientes y Posadas. 
Provincia de Misiones. 

Presupuesto Oíicial: m$n. 4.72S.S59.S0. 

Valor del Pliego: m$n. 40ti. — 

Por pliego de condiciones concurrir a 
la Sección Licitaciones y Emisión do Or- 
denes, Av, La Plata 1540, piso 5^, Capi- 
tal, de 12. SO a 1S.S0 horas, previo pa^o 
del importe del pliego en nuestra Te- 
sorería General, Defensa 14íí, piso 5*, 
Capital, de 12.30 a 16.30 horas. 

Esta documentación puede tambión 
ser retirada y abonada en las Oficinas 
Comerciales do las ciudades de Corrien- 
tes y Posadas, calles Carlos Pellegrlnl ^ 
N» 1175 y Colón N» 151, respectivamente!. ^ 

Entrega y apertura de propuestas en 
la Sección Licitaciones y Emisión cíe Or- 
denes. e.tC|9-N» L-6.4!M-v.21|9;G* 

Secretaría del Transporte 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL TURISMO 

Llámase a lictación pública, para coa- 
tratar la reparación, modificación, pro- 
visión y colocación de materiales en las 
máquinas lavadoras existentes en la sec- 
ción del taller lavado, planchado y cos- 
turas de la Unidad Turística de Chapart- 
malal. 

Fecha de apertura: It de oelubm 
de 1.960. 

Los pliegos pueden solicita] so en el JÉ 
lugar de apertura, Administración Gene- ~" 
ral de la Unidad Turística de Chapad- 
malal, Miramar, Pcia. de Dueños Aires. 
G.1GÍ9-N* L-S.405-V.19l9i5f 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Empresa del E?tado 
LICITACIÓN PUBLICA N* 350(00 
Por los servicios de transporte de tri- 
pulaciones de la Empresa. — Apertura: 
3 de octubre de 1900, a las 15 hs., en 
P. Colón 185. 1er. piso. Ofic. IOS, — Loa 
pliegos de bases y condiciones pueden 
consultarse y retirarse sin cargo en la 
dirección indicada, Departamento Con" 
trataciones (Licitaciones), Ofic- 107 de ' 
12 a 1S horas, 

<¡..16|9-N* L-6.49G-v.?7|9|tJ» 



MINISTERIO DE ASISTENCIA* 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA T 



Expediente N* 28.SI7|(tO 
Llámase a Licitación Pública N* 1921 
CO, para el día 7 del mes do octubre 
de 1960, a las 15 horas, para subvenir 
las necesidades que a continuación se de- 
tallan, con destino al Instituto Nacional 
de la Salud (para: DaboratOrio de Ra- 
dioisótopos), y durante el año 1960. 
- La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar cu el Departamento de Con- 
trataciones - Contrataciones Centraliza- 
das, Paseo Colón 229, 8» piso. Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos 
e informes al citado Departamento. 

Las necesidades s^ refieren a la ad* . 
quisiclón de: cambiador automático d<kjj|y 
muestras, equipo para cromatografía,' 
equipo para contaje, registrador íviotilf- 
nco y tubos Geiser MuÜer, 

BuenOH Aires, setiembre 1G de 1960. — 
El Director Gral. de Administración. 

e.l6jD-N* L-G.497-Y.27l3[6l 



BOLETÍN OFlCfAXi — Viernes Ifi de setiembre do 1960 



1* 



Expediente X» 40.307 ¡00 
Llámase a Licitación Pública N* 6-«0¡ 
61, para el día 23 de septiembre de 19G0, 
a las 11 horas, para subvenir las nece- 
sidades que a continuación so detallan, 
con destino al Hospital do Zona tipo 
Centro de Salud "Comandante Fernan- 
dez", Pcia. Roque Sáenz Peña ÍCha-j 
co> y durante el año 19G0|61. 

La apertura tle las propuestas tendía 
lucrar en la Delegación Sanitaria "Fede- 
ral eri la Provincia del Chaco, Sección 
Contrataciones, Av. Paraguay 13 S, Re" 
slstcncia (Chaco), debiendo dirigirse pa- 
ra pliegos e informes a la citada Dele- 
gación o a la Dirección de' Adquisiciones 
Ventas. Contratos y Patrimonial (Sec- 
ción Contrataciones Descentralizadas), 
Paseo Colón' 329, 9? piso, Capital Fede- 
ral. Las necesidades se refieren a: acei- 
te, arroz, azúcar, fideos, harina," mante- 
ca, queso, yerba^ té, etc. —i Resistencia, 
16 de septiembre de I96Ó. ' — 'El'Dele- 
gaqo Administrativo CInterino') . ' 

clG^-N* L-6.49S-V.19]9|G0 



LICITACIONES 

A'NlERIon é:s 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



■ ; Consejo Xaclonal de investigaciones 

Científicas y -Técnicas . _ 
'■ Llámase a Licitación Pública. N* 4|60 
para la locación de un edificio' para- se- 
de del Consejo Nacional de Investigacio- 
nes Cien líricas y Técnicas. ( r Expie. D. 
A. N» 1.366|60) . 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar el día 28 de septiembre de 1960 
n las 15 horas, en el 33epartamento Ad- 
ministrativo' (Compras). ■ Paseo Colón 
255. piso 3*. Buenos Aires, donde debe- 
rán ser solicitados detalles, informes y 
pliegos de condiciones. 

e.7|9-N<?L. 6.222-v.l7|9'CQ 



' lugar en el despacho del seüor Director 
de Administración de la Policía Federal, 
sito en Avenida- Belgrano N? 1549, piso 
4?. la apertura de la* propuestas para 
ta Licitación' Publica N? 23, para las re- 
paraciones mecánicas y eléctricas de dio?; 
(10) autobombas marca International, 
modelo L-GO, serie 19 51, enraeteristka 
de motor SD-240, y tres (3) autobom- 
bas marca" International, modelo KB-5, 
serie 1947, características de motor 
GRD-233. para la- Dirección Bomberos 
de csra Policía Federal. 

El acto se realizará en presencia d» 
los interesados que concurran al mismo, 
informe y pliegos de bases y condicio- 
nes, en la Sección Licitaciones y Com- 
pras de la mencionada Dirección de Ad- 
ministración, sita en Avda. Bclgrano 
Nv 154 9, piso 4Vde la Capital Federal, 
T. E. 38-2401. — Juan Castaño, inspec- 
tor genera!, director 'de administración, 
ciún. 

' " ' e.l5j9--N9' L-6.441-v.2fi¡S|BO 

Avisó de'.la Licuación Pública N? 22 1 
Fíjase el día 2S de. septiembre del año 
1950.a la* n,oo horas,. para que tenga 
lugar en el- despacho del señor Direc- 
tor de Administración -de. la Policía Fe- 
deral, sito en Avda. Betgrano Ñ* 1549, 
piso 4°, la apertura de las propuestas 
para la Licitación Pública N» 22 para la 
adquisición de forrajes y patío para ca- 
ma con destino a la manutención y cui- 
dado de la caballada.de la Repartición 
desde el 1? de noviembre de 1960 al 30 
de abril de 19G1. ' 

E[ acto se realzará en presencia de 
los interesados que concurran al mi«- 
mo: informes y pliegos de bases y con- 
dfciones. en la Sección Licitaciones y 
Compras de la mencionada Dirección de 
$.„ "JO'sto-ación sita en Avda. Bolgrano 
A. litiü, piso 4». T. E. 38-2-1-01. 



EJ acto i¿ apertura de los sobres que Llamase a licitación publica para «f 
contengan las propuestas se realizará día 26 de setiembre de 1$60 por las sfc 



o.7i9-N»L. 6.223-v.17!9.í;o 



el día 30 de setiembre del año en cur- 
so, a las 17 horas, en la Gerencia Pre-- 
cltada 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1960. 

e.9|9-N» L-6.283-v.20|9|60 

Llámase a Licitación Pública Ni 287- 
PJ60, para la contratación de. los traba- 
jos de pintura de la Unidad VII, de la 
Delegación Buenos Aires, ubicada en 
la primera Sección de Dock Sud, Partido 
de Avellaneda, Provincia de Buenos Ai- 
res, 

Precio del pliego y planos, $ 100 m[n. 
pudiéndose consultar y adquirir en la 
Gerencia de Administración y Contabi- 
lidad; calle Bartolomé Mitre 559, 4P pi- 
so, oficina 433. Capital Federal. 

E] aeio de apertura de los sobres y 
lectura de las. propuestas se realizará el 
día 17 de octubre del año en curso, a las 
17 horas, en la Gerencia Drecitada. en 
presencia de funcionarios de. esta Junta 
Nacional y de los' proponentes que con- 
curran. 

Presupuesto oficial; Cuatrocientos 
ochenta mil peros moneda nacional 
($ 480.000- m)n.). depósito d e garantía 
uno por ciento (1 %) del presupuesto 
oficial de la obra, en efectivo, -títulos 
o bonos nacionales, depositados en «1 
Eanco de 1; Nación Argentina, a la or- 
den de la Junta Nacional de Granos. No 
se aceptarán pagarés, 

Buenos Aires. 9 de setiembre de 1960. 
c.9í9-N T 9L-6.2S4-v.20[9¡C0 



guientes contrataciones: 

Expediente N* 682.4S1/60: DNEC, «* 
las 15.20 horas: Composición, impresión 
y encuademación del boletín mensual 
de estadística. 

Expediente N« 317.740/CO, a las lS.rfl 
horas: DGSE: Broches de metal, cl ! pa 
alfileres, etc. 

Informes y pliegos: En la Direcciór 
General do Suministros del Estado, ~ t 
pólito Yrigoyen 1230, Car-H Federal. 
e.S|9-No L-6.254-v.l9|9|S« 

Secretaría de Finanzas 



COMTST.OX XACIONAL BE ENERGÍA 
ATÓMICA 

departamento «le Administración 
Rivisión Adquisiciones 
Expediente 7(iy¡G0- 
•. Llámase a Licitación Publica núme- 
ro 20JC0, para contratar la provisión de 
un transformador trifásico para -interior, 
500 KVA potencia nominal, equipado 
completo ,con sus accesorios normales. 
etc.; un seccionador trifásico; ¡un in- 
terruptor en baño de aceite.; un intf- 
..rruptor automático; aisladores de paso 
.para interior; transfor. mado r. de tensión 
monofásico; transformadores de intensi- 
dad; voltímetros; amperímetros, fre- 
cuencímetro; fasímétro; wattirnetrO; 
contador kilowatt-hora; conmiLtador vol- 
umétrico y amperométrico; pértiga com- 
pleta; botellas terminales; coneelores; 
ojos de buey; alambre de p'ásUc;-; ma- 
ca aislante, "compound". — I>as carac- 
terísticas generales y especiales, constan 
en el pliego de bases y condiciones que, 
sin cargo. Puede retirarse en la División 
Adquisiciones, C. N. E. A., diariamente, 
lunes a viernes, de 9.30 a 17.30 lio- 
ras, en Avda. L. Gral. San Martín 8250, 
2? p.. Cap. Fcd., T. E. 70-7711, iot. 06. 
La apertura de las propuestas -se efec- 
tuará en el local indicado, el día 18 
(dieciocho) de octubre de 1960, a lan 15 
(quince) horas, en presencia do 1-s -¡ '-!'->- 
rosados que concurran. — El Jefe del 
Departamento de Administración. 

e.l5'9-Nv L-6.-140-v.26|9;60 



Evp. 757/GO 

Lláina3¿ a. Licitación Publica N* H3l«0 
para contratar Ja perforación y equipo 
dejbombeo para suministro de agua 
pt la ble del Centro Atómico Barilocho 
San Carlos de Bariloehc, Tifo Negro. 

Los trabajos so contratarán por el 
sistema do "ajnstí alzado"'. sin. -roa jus- 
to de precio por maror costo de mate- 
riales y|o mano de obra, no siendo de 
Aplicación In ley 12.910 y 3U reglamen- 
tación . Los trabajos se presupuestan 
en m$u. 700.000. — (scíemenros mil 
pesos moneda nacional); la garantía -en 
efectivo debe ser " de inSn.- 7-.»0t). — 
•.(siete mil ik-sos nmnoda nacional); ad- 
mitiéndose las garantías equivalentes 
se^o.» reglamentaciones, vigentes.. L-j 
ápcriura de propuestas se hará eii el 
local de la División Adquisiciones" de \f\ 
C.N.E.A.. Sede Central. Av . L. Gral. 
San "Martín S250. 2? P.. Cap, Fcd.. (T 
.1?. 70-7711. int. 85). el dia 19 (dieci- 
nueve) de octubre de 1 960; a -'las Ifi 
fquinr/e) horas, en presencia denlos 'in- 
teresados que concurran . Fl ■'costo d*-l- 
pliego tle bases y condiciones geno-rales 
y especiales y planos, es de m$Ti .' ! ISt» 
(ciento cincuenta pesos moneda j.-ñacin- 
nal); puedo ser obtenido directamente 
en el- local indicado^ o a 'vuelta do co- 
rreo, . remitiendo su importe eñ *'giro 
• postal o bancario. Horario de atención, 
al público: lunes a viernes, do- 9.30 a ; 

17. 3f> horas. Bl Jefe del Deparrar 

monto de Administración . -■ , ' 

■•C.2Í9-N' -L.Ü.123-V. !.9)9|6U 



^ MiNISTERÍO DEL INTERiOR 



AÜN1STERIO DE ECONOMÍA 

Secretaría de Agricultura, 
y Ganadería 

LVSTri'UTO WACIOXAI. I>F, l'i;CT.\0- 

JjOCJI'A APIlOPKCUdltlA 

1 ' 3T T A 

DIRECCIÓN OK Al^nNiSTJtACION 

Ucüación Publica X? 1C4 

Kvjjctlicnte X" 101.099/CO 
UámasB a licitación pública para el 

t' a n¿ lC , OQt ; jbre &G 1S M. a las lí.. par^. 
Ja adquisición de ' cinco (5) máquina* 
dti _ calcular eléctricas.' 

L03 pílelos de condiciones se encuen- 
tran a deposición de' los ínterosndoa en 
r !?' rcct:ií >n de Administración do est* 
Instituto, Kivadavia 1439. Capital Fe- 
deral, donde lendrá luear el nn/¿' 
S/oT 111 ^* ~~ 33Jrecciíi n de Administra.:- 
o-I S|»-N».L .-g.4.1S-v.2C|9¡gr; 
JTJNTA SACIOXAÍj. DE GRAXOS 

Llamasen Licitación Pública N? 2S6- 
íajos ^ ai ' a :.l Q : i CCins A r,Icclóri ' d e ios *ra- 



Llámase a licitación pública para el 
d/a 23 de setiembre de 1960, por las 
siíriiieiiieií contrataciones: 

Expte. N« 3 , ÍO.:t53 , CO. LB>!C, a las 1* 

horas: Arena de cava. 

í Rxpte. N« 3S0 X54I80. a las 14.30 hs.: 

í Pon-ajes íafrcclno. avena, alfalfa, .etc.). 

informes y ntie^os. En la D. G. Suml- 

, nlsíros del Pistado. Hipólito Yrigoyon 

L23G, (?-npiíal Federal. 

C.6I9-N' L-e.íOJ-v.lC.SlGO 



IÍAXCO DJí; LA X ACIÓN ARGENTINA. 

Llíimaso a licitación pública para la 
provisión de ficheros metálicos y do 
madera. Apertura el 6 de octubre pr6- 
ximo, a lag 15 hs.. en la Gerencia de 
Administración. Pliegos en División 
Compras,. Eme. Mitre 326, Piso 3? t 
Loe. 310. 

C.15|9-N» L.6.449-v.26|9l69 

INSTITUTO DK SERVICIOS 

SOCIALlíS BAXCARIOS 

¿xiJetliente.XP 20.343160 

Llámase r Licitación Pública N' 49, 
el día S3 dt setiembre de 1960, a las 
doce y treinta horas, para la provisión 
de formularios "Boletas de Venta". 

Plieso de condiciones e informes eo 
este Instituto. Avda. Pte. Ro^ue S. Pe^ 
ña 501, Ser. piso, oficina 217, CapitaL 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1960, — 
Vil Gerente de Administración. 

6.14J9-XV I-6.428-v.i6¡9!63; 



decretaría de Hacienda 



DIRECCIÓN (¿ENERA Ii »E 

«»•>«;» VTST7?^S !1KL ESTADO 
Llámase a licitación pública por 1ari 
•íijíuientjs contrataciones: 

Expír-, N? CS3.2S4/fiO E y C. ApcTt. 
el .22191C0, a las 14 hs. — Venta de 
fichas de cartulina y papeles varios 
.<R/"zür:o) . 

_ j^xpí e . 3 ;f.7 . S 4 2 / ü DNA . Apert . e ; J 
2CÍ5JÓ0. a las 13.30 hs. — Reparación 
AutomóviJ. 

, E.vpte. N* 317.790/60 DNQ. Apej-1 . 
el Ü7|3|G0, a las 17.15 hs. — Trabajos 
de pintura y conservación edificio de 
la l^'. N. Química. 

InfóniKs y Pliegos: En la. D. G. Su- 
ministros del Estado, Hipólito Yrbjo- 
ybrr l.L'^G, -Cap. l'cd . 
' . e.lB|3-N* L..6:450^v:arií)|6'í 

Llámase a licitación pública : partir 
del dfa 23 de setiembre do 19C0, pai'a 
otorgar laB siguientes concesiones 



RANGO IXUCSTRIAL J>E LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Ijieiíac'ón Pública N* 351. Por adqui- 
sición ue camisas blancas para personal 
de servicio. Pliego de condiciones ea 
Departamento de Compras y Suminis- 
tros, calle L',") di Mayo 145, 2' Piso, Ca» 
pital. Apertura: 23 de setiembre de 19G0, 
:l las 14, ' 

e.l'S'B-X» I^G.399 v,15Í9|C* 



mri -_ in obstrucción de una cisterna i Ciudad General Rellano, Pdo. de J,a 
Lo?Snf^ r A +nt , ^Llevador Oficial do , Matanza, Pcia. de Ba. Aires: 22 locales 
Í^Loí S nr ; ub ' cado . <= n la localidad i Plnegoeio a elección (10 de ellos con vi- 
clu.jms turgentes. Provincia de Córdoba, vlenda) 



*- 



t arOLICIA I-'EDERATi ;, 
Licitación Túbfica. N? 23! 



Preeio del pliego y planos: cincuenta 
pesos moneda nacional ($ 50— mln i 
pudiéndose consultar y adquirir en la 

M^ nCÍa „ de ~ Atíministración y Contabi- 
lidad, cali" Bartolomé Mitre 559 4? nj. 
so oficina 433, Capital Federal o en el 
Elevador Oficial de Los Sur&cnies Pro- 
vincia de Córdoba. 

Pl acto de apertura de Jos sobres y 
lectura de las prepuestas, se realizará el 
día 2S de setiembre del año en curso, 
a las 17 horas, en la Gerencia precitada, 
en presencia de funcionarios de esta 
Junta Nacional y de 1 los proponentcs que 
concurran. 

Presupuesto oficia): ciento noventa ? 
ocho mil pesos moneda nacional {pesos 
19S.00O.— mln.). depósito de garantía 
ano por ciento fl %) del presupuesto 
oficial de la obra, en efectivo, títulos o 
bonos nacionales, depositados en el Ba.,. 
co de la Nación Argentina, a la orden 
de la Junta Nacional de Granos. No kg 
aceptaron pagaros. 

'^ Buenos Aires, 14 de setiembre" du 
líICO.. — El -Gerente -de Administración 
y -Contabilidad.- , :•■■■■ 

e.l4(9-Ñ(» I.;(i.i2tí-Y..ie]9}60 



de 



Exteriores Aeropuerto Nacional 
Elzciza: 4 cantinas Nros. 3, A, C y 9. 

Ambos balnearios; Playa de estacio- 
namiento de vehículos; quioscos p] 
negocio ?", elección; tren cito de excur- 
sión; venta de fruías y jugos do trutas. 

Barrio "Esteban Echeverría", Pdo. del 
mismo nombre, Pcis.. de 15s. Aires: 1 
local coi 1 vivienda p'negocio de farma- 
cia. 

Barrio "C«>rtie]io Saavedra", Capital 
Federal: I local plnegocio a elección; 2 
quioscos X.ros. 5 y G pjnegocio a elec- 
ción. 

Barrio "Fray Mamerto Esquiú", Ca-' 
tamarua: 5 locales p'negocio a elección. 

Para informen dirigirse a la D; Gral; 
Imnobiliaria. Hipólito Trigoyen 200: '8? 
piso, oficina S2?, o'cn la D. Gral. de Su- 
ministros deí Estado, donde se entrega- 
rán los pliegos de' condiciones, Hipólito 
írigoyen 1236. 4? piso. Capital Federal. 
e,14|9-Nv L-C.427-v.l5|9|60 



BAXOO HIPOTECARIO XACIOXAXt 

Llámase a Licitación Pública N* 946, 
pam ctiiuratnr la provisión y colocación 
v!e cristales eor/espondientes al cerra- 
..li.mto da iatón de planta baja en ;a 
• »bi-a Nuevo Edificio Casa Central,, ca- 
lles Alsina, Defensa, Hipólito Yrigoyen 
\- Baicarce, con un presupuesto oficial 
1^ mS;i. LaTt^ftí 1 . 

Las propuestas serán abiertas en el 
Departamento de Suministros, llipónit» 
ii'jgoyen 3'tíü, enír ;>.íío, Capital Fede- 
ral, el día 14 de octubre de 1960, a las 
1.7 horas, donde se proporcionara, la. do- 
cumentación prevlf) pago en Avenida 
San Juan 2^0, Capital, de la suma ,do 
mí n. l'OO. — por pliego de condicionea 
/ planta. 

Las ofertas deb r:*i:i sír a-compañadaS 
ilol depósito del loo del valor del pre* 
u puesto oficial. .. ... 

Las propuestas que no se presenten 
.'Ou le ci los rt*riu , " Ti "s rxirí-idos por laa 
bases o que ofrezcan variantes no admj» 
idas, Kerán rechazadas. 

e.í2¡9-N* L-G.3S7 v.22|9¡C» 



Llítmase- a Licitación Pública X? 29S- 
P¡60, para la adquisición de una guillo» 
tina motorizada, uxi banco de prueba 
para calibración bonibas ínyéctoras mo- 
tores diesel, una rectificadora agujas to- 
beras bombas de inyección motores die- 
sel, con sus. correspondientes accesorios 
y herramieiuas para mantenimiento y 
limpieza de inyectores de motores die- 
sel, de acuerdo con el pliego de condi- 
ciones que se entregará a los interesados 
en la Gerencia de Administración y Con- 
tabilidad, calle Bartolomé Mitre 559, t? 



Eipedlente X? 3O.927/fi0> 
Llámase a licitación- pública para la 
adquisirión de muebles para oficina» — 
La apertura de las propuestas se reali* 
"¿ar5'i>l día 5 de octubre u-i 1900. a la¡r 
IKwSO lionzs. — Pliego de condiciones 
y presentación ■ de propuestas, Hipóli'o 
IrUoyen N? 1236. Capital. 

e:9¡9-N9 L.6..290-V.20Í9J6O 



Llámase a licitación públ' .a para el 
dfa 2C do setiei .iré de 1960 por las si- 
guientes* contrataciones: 
••.12xpediente NV 378.76.3/60: LENC, u. 
las., líi. X0 horas. Servicio de anotación y 
provisión de tablillas, . 
, Ex!> - ír -ntP- N v 3.30.3-5 5 [CO. a las. 14 
ir as:*"ServicÍo de viandas, 
...Expediente NV¿81-2.03/60,"'a las :>.30 
horas: Uniiüri .es, ambos, camisas,- etc. 
. / Informes y pliegos* En ,1a .Dirección 
General .de Suministro? del_. Estado, Hi- 



pido, oficina 4'29, Capital Federal, y en 

.- .-Píjase el día 6 de octubre del año, . ia .. Delegación .Rosario.' Córdoba 1437',,.; ¿"¿¡ito/ Yrlgo'yerJ -*23C.' .Capital Federal 

1960, a las 11 horas, para que tenga Rosarlo, Provincia v dc Santa Fe. ' "' " «.819-N e L-6.253-V.1919JC0 



Llámase a licitación pública N» 590, 
pa.ra el d. : a l> do octubre de 1960, a. las 
lfi.30 horas, para el abono por la aten- 
dió a mecánica integral, limpieza y lu- 
bricación de máquinas de calcular 'y 
sumar. 

Lugar de apertura, División Compras 
v Talleres, 2G de Aloyo 245, piso 1*. — 
KiHiro de pliegos de condiciones, en la 
mis-na, de lunes a viernes de 12 a 15.30 
buras. ' * - 

e.i2|í)-X* L-C.36S V.10¡9|60 

Llámase .». Licitación PúbliCa■'N , -1' a 
.'•:>alizai*sb e] día C tí-* octubre de 1360, 
a las 16 horas, para la adjudicación 'en 
concesión de ufo de cuatro (4)' lócales 
do negocio con vivienda en 1, el Barrio 
'General San Martin", de la ciudad de 
San Luis, según el siguiente detalle: 

Local N* 160; Despensa y Fiambrería. 

Local N» 161: Venta de Carnes. FTu* 
..'.as y-. Verduras. " " 

Local N» 162; Panadería y Confít'ería.- 
. Local N» 1C3: Destino libre; 

La apertura' ae Jlqvará 'a cabo "en la 
Sucursal. San Luis, en el día y "hora'cl- 
. ado.s. precedentomenje. 

El. Pliego 4 ae servirá de base ala li- 
citación podra ser retirado, en la citada 
-Syc^ursa], previo pngo de lá suma de 
cincuenta posos moneda nacional {mtn, 
Í0-— ),.. Las ofertas deberán ser. acom» 
panadas <"¡i la garantía del 5 ojo. 
•>p e<i,' -■ e.litfl-N» -L-6.360 v.'l9¡9|(ia 

00 : 'SÉcretaiia de Comercio 



Prorrógase, para el ..día" 30 dé setienw 
re, " las 16 horas, la apertura" de : , la 
..¡citación Pública N° 19. que fuera fíja- 
la para el día 12 del mismo 'm<is,, dejan- 
.oso aclarado qu el .motivo Je ía_ mis- 
na,.. ¡como se indica pri . liéis puntos!, S 

3 de la ñota'de aclaraciones del iille- 
o, es para la adquisición o instalación 



K. 



2* 
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alquiler con opción a compra, o Bien 
«r instalación y alquiler mensual de los 
Quipos requeridos. 
v e.6|9-N» L-G.203-v.16l9 u9 

1 Secretaría de Industria y Minería 

UfSTITUTO NACIONAL DE TKCXO- 
t LOGIA INDUSTRIAL 

} Por (3) tres días llamase a Licita- 
ción Pública N* 24/60, para la adqub 
Aición de muebles metálicos, mueblen 
jrtletas, cajoneros metálicos, etc. 

Apertura: 22 de septiembre de 1960. 
% la.g 16 horas, en Libertad 1230. Piso 
i\ Capital, 

Rotiro do Pliegos y presentación pro- 
puestas:, en la dirección indicada, Di- 
Visión Suministros, días hábiles de 3 
« 12 y do 14 a 16 horas. — Rizieri A. 
fcabboni, Gerente de Finanzas. 
v e,15j9-N« L.G.451-v.n|9,^ 



Pliego Tí* Í-24C: JnsL planta Fropano 
In diluí do y envasado cilindricos. En Tan- 
dil (Pcia. Bs, As.). Apertura 23¡9¡60 a las 

17 horas. „.,,„.,.* 

<?.7|9-N? L-G.328-V.17Í3160 



Secretaría de Energía 
y Combustibles 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

30'0¡G0. — Motores eléctricos superio- 
res a 10 CV (935|60>, a las 14.30 horas. 

5il0|C0. — Repuestos para bomba OJ 
Wcíl (939|0O), a las 10 horas. 

5|10¡6Ü. — Motores International y 
repuestos (952(60). a. las 10,30 horuí- 

11|10|60. — Madera pino Paraná y 
pino Spruce (931JG9), a las 10,30 horas. 

Pliegos y Datos: Avda. P S- Peña 
M* 777, Capital Federal. 

e.l21fl-N v L-C.3G0 v.lG|9.00 
-j¡10;60. — Tanato de sodio en polvo pa- 
ra ser usado en et tratamiento de la 
Inyección (9361G0), a las 10 horas. 

I^IOÍBO. — vaivulr-a do ae ro rundido 
4e 2" a 12" (91G¡10), a Jas 10 horas 

17[10lt>0. — Válvulas de hierro fun- 
dido de 2" a 14." U (915¡60>, a las 15 
horas. 

2S|10|C0. — proyecto y construcción 
Depósito Navai en Puerto La Plata 
(922)50), a las 10 horas. Precio del PUi*- 
go $ 500. — m¡n. 

28(10160. — Ampliación provisión de 
agua industrial en la Destilería Dock 
8ud (342)60), a las 10,30 horas. Pre- 
cio del pliego % 500.—. 

Pliegos y Datos: Avda. R. S. Pena 
N* 777, Capital Federal. 

e.l2IO-N* L-6.361 v.22J9 b 60 

COMODORO R1VADAVIA (CHüBVT) 

Licitación Pública N» 33;G0: "Descar- 
ta, transporte, clasificación j estibaje de 
cañerías en Pico Truncado". 

Apertura. 3 de octubre de 1960. a los 
11.30 horas. 

P Uegros: % 400. — m|n. 

Datos y pliegos en la oficina de con- 
trataciones de la administración de 
"YPF"' en Comodoro Rivadavia, donde 
se realzará el acto de apertura en pre- 
sencia de los interesados que concurran. 
e.l2{9-N* L-C.3G2 v.lt>¡3'70 



AGUA Y ENERÓLA ELÉCTRICA 

Llámase a licuación píibtica. para la 
provisión de materiales, a realizarse el 
4 de octubre de 1960, a las horas que 
se detallan a continuación: 

57/60, a las 12 horas. — Transfor- 
madores trifásicos. 

63/60, a las 12.30 lis. — Cable d> 
cobre desnudo. 

Retiro de plicgo 3 en la Subgerencia 
do Talleres y Suministros, Lavalle 1527, 
]>ií¡0 l 9 ai fondo, todos loa días hábiles 
de 12 a 16 horas. 

0.15|»-Ní L.C.45K-Y.17[9¡60 

JJeitación Pública N* 5flj60 

Llámase a licitación pública número 
5G¡60, a realizarse el 3 de octubre de 
de 1960," a las 12 horas, para la provi- 
sión y montaje de dos precalentadores 
de aire para las calderas de la Central 
Sorrento — Rosario — , previo desmonta- 
je de los existentes. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lízala en la 'íala de Licitaciones, .Lavalle 
1554, Cíipita' Sideral. 

El retiro y consulta de pliegos podra 
efectuarse en la Subgerencia de Talle- 
res y Suministro», Lavalle 1527, 1» piso 
al fondo, y en la Divisional Rosario, 
Houlevard . Oroño 1260, Rosario, todos 
los días hábileB de 12 a 16 horas. 

«,719-N» L.G.230 v.l7(9|60 



a cabo el día 28 de setiembre de 1960, 

a las 15. SO horas, en el Departamento 
de Compras del Ministerio do Educación 
y Justicia, en presencia de los intere- 
sados Que deseen concurrir. 

Buenos Aires, setiembre 2 do 1960. 

C.1519-N? L-6.444-v.l7j9]G0 

ACTUACIÓN N? 8.094l«fl 
Licitación Pública N* 51 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez. por el término do tres días 
hábiles, a partir del 15l9|60, para resol- 
ver la provisión de carne y derivados. 
fiambres, etc., desde el 1? de noviembre 
de 1960 hasta el 31 de enero de 1901, en 
el Jardín de Infancia "Mitre", Institutos 
Nacionales de Sordomudas, Sordomudos, 
Educación Física (Sección Mujeres) do 
Capital Federal e Instituto Nacional de 
Kducación Física "Gral. Belgrano" de 
San Femando (Buenos Aires). — Las 
propuestas deberán presentarse bajo so- 
bre cerrado en las planillas que se 
espedirán al efecto y de acuerdo al 
pliego do condiciones, todo lo cual se 
puede retirar desde la fecha, en el De- 
partamento de Compras (División Lici- 
taciones), calle Paraguay 1657, 40 piso, 
todos los días hábil e s de id a 17 lis. 
El acto de apertura se llevara a cabo 
el día 26 de setiembre de' 1960, a las 
15 horas, en el Departamento de Com- 
pras del Ministerio de Educación y Jus- 
ticia, en presencia de los interesados que 
deseen concurrir. . . .... 

Buenos Aires, setiembre 3 de 1960. 

e 15j9-N tf ' L-C.4r4 5-v.'.L7 l !iSCO 



Buenos Aires, septiembre 8 de 1960. 
— Jefe del Departamento de Contrata- 
ciones y Suministros. 

e.l4|9-N'' 6. US v.lG,9 i¡0 



DIRECCIÓN NACIONAL DK ^ 

INSTITUTOS PENALES -f 

Exp. D. 1.210;(¡O 

Llámase a Licitación Pública N9 7, 
primer llamado, cuya apertura tendrá 
lugar el día 21 de setiembre del corrien- 
te año, a itiS 15 hs„ con el objeto de 
resolver la adquisición de: Diez y ocho 
mil cien kilogramos de pescado fresco 
(merluza) con destino a cubrir las ne- 
cesidades de las siguientes unidades: 
Penitenciaría Nacional, Instituto de De- 
tención. Asilo de Corrección de Mujeres 
y Cárcel de Procesados de esta Capual 
Federal; durante el primer semestre del 
elerc'.cio 1960|61 (desde el 1» de no- 
viembre do 1960 al 30 de abril de 1961). 

El acto se llevarfi a cabo en la Direc- 
ción Nacional de Institutos Pcnaloa 
(Div. Compras), calle Paso 500, Cap.; 
en presencia de los interesados que de- £ 
neón participar. 

Por más datos. Pliegos de Basca 7 
Condiciones, etc., dirigirse a esta Di- 
visión todos los días laborables de lune» 
a viernes, de 13.30 a 19.30 lis. — El Di- 
rector de Administración, , .... 
e.l4[9-N? L-G.«6-V.16|&1'¡0 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Licitaciones Pública? 

Llámase a Licitación Pública N 9 53!60 
por Provisión de los materiales, mane 
de obra, y montaje de galpones en el 
Yac. Carbón. Río Turbio, Provincia de 
Santa Cruz. — Apertura; 17 de octubre 
de 1960. a laa 15 horas. — Informes y 
Pliegos en Av. R. S. Peña N» 1190. Cap., 
de 14 a 17 horas. — Valor del Pliego 

í 500. 

e,12!9-N* L-6.363 v.22l9|«0 

Llámase a Licitación Pública N' 59160. 
or provisión do tos materiales para el 
non taje de dos galpones desarmables. 

Apertura: 19 de setiembre do I9C0, a 
as 15 horas. Tnformcs y pliegos: Ave- 
ida Roque Sáenz Peña N» 1190, Cap., d-. 
4 a 17 horas. 

e.6¡9-N* L-6.205-v.l6í9¡60 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
División Licitaciones 
Actuación X* 8.092J60 
Licitación Pública N* 55 
Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez, por el tórmino de tres días 
hábiles, a partir del 15j9|G0, para resol- 
ver la provisión de artículos de almacén, 
cafó y té, desde el l 9 de noviembre de 
1960 hasta el 31 do enero de 1961 en [ 
el Jardín de Infancia "Mitre", Institutos 
Nacionales do Sordomudas, Sordomudos, 
Educación Física (Sección Mujeres) de 
Capital Federal e Instituto Nacional d* 
Educación Física "Gral. Belgrano' , de 
San Fernando tBs. Aires). — Las pro- 
puestas deberán presentarse bajo sobre 
cerrado en las planillas que se expedirán 
al efecto y de acuerdo al pliego de con- 
diciones, todo lo cual se puede retirar, 
desde la fecha, en el Departamento de 
Compras (División Licitaciones), calle 
Paraguay 1C5 7, 4* piso, todos los dias 
hábiles, de 13 a 17 horas. — El acto de 
apertura se lleva: a a cabo el día - .: de 
setiembre de 1960, a las 16 horas, en el 
Departamento de Compras del Ministe- 
rio do Educación y Justicia, en presen- 
cia de los interesados que deseen con- 
currir. 

Buenos Aires, setiembre 2 de 1960 

Cl5¡9-N» IHL<H2-V.17¡3|60 



GAS DEIj ESTADO 
Lícituck'iies Públicas 

Pliego N» 4.249: Venta sin base dt 
a i-.cpsorios do h? galvdo. p/caños de lOU 
a. ir>2 mm. 0. Apert. 30|9j60, a las 10 
hs. — Retirar pliego s en Alsina 1170, 
cH 12 a 19. SO horas. 

e.l5¡0-N? L.6.452-v,Ü0|9|60 

Pliego N* 4.247: Transp. cargas Gene- 
rales cm camión dentro radio del gran 
6s, As. Apert. 26l9|60, a las 18 hs. 

Pliego N' 4.24S: Construcción Ramal 
de acceso a Litopón Bella Vista S. A. 
ÍPcia. 15b. As.). — Apert. 5|10¡6Q, a* 'as 
14.30 hs. 

Retiñir Pliegos en Alsina UTO, de 12 
«. 1!)."0 horas. . , 

6.12Í9-N' L-G.3C4 v.22;9;00 

Pliego NÍ* 4.242: Adq. 217.006 mts. do 
hormas Tram 2501 y 2605 ptcláse L, A. 
caños do fundición de hierro slcaract. 
do 100 mm. t 200 mm„ 300 mrh. y 400 
min. © nominal v accesorios correspon- 
dientes (collar pTcaTiería, curvas, rama- 
tes, etc.). Comité Ejecutivo, Decreto 
«.68C;C0. Apert. 26¡9|60 a las 16 lis. 

Pliego N? 4.245: Venta de cueros de 
oabrito. circulares y cuadrados. Apertu- 
ra 2S|3[60 a las '!■• horad- 



ACTCACION N» 8.091 iGO 
Licitación Pública N* 54 
Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez. por el término de tres día» 
hábiles, a partir del lá!9|60, para resol- 
ver la provisión de verdura y fruta, des- 
de el 1» de noviembre de 1960 hasta él 
31 de enero de 1961. en el Jardín de In- 
fancia "Mitre". Institutos Nacionales de 
Sordomudas, Sordomudos, Educación Fí- 
sica (Sección Mujeres), de Capital Fe- 
deral o Instituto Nacional de Educación 
Física "Gral. Belgrano", de San Frican- 
do (Bs. As.). — Las propuestas deberán 
presentarse bajo sobre cerrado en laa 
planillas que se expedirán al efecto y 
de acuerdo al pliego de condiciones, to- 
do lo cual se puede. retirar desde la fe- 
cha, en el Departamento de Compras 
(División Licitaciones), calle Paraguay 
;L 6 r» 7, 4^ piso, todos los días hábiles, de 
13 a 17 horas, — El acto de apertura 
se llevara a cabo el día 26 de setiembre 
de 1960, a las 15.45 horas, en el De- 
partamento de Compras del Ministerio 
de Educación y Justicia, en presencia Je 
los interesados que deseen concurrir. 
Buenos A_ires, setiembre 2 de 1960. 

C.1519-N9 L-C.443-v.l7¡9[60 

ACTUACIÓN N* 8.000;60 
Licitación pública N ? 5¡> 

Llámase a licitación pública por pa- 
nera vez, PO reí término de tres días 
hábiles, a partir del 15|9|60, para re- 
solver la provisión de leche, manteca, 
huevos, etc., desde el 1? de noviembre 
de 1960 hasta el 31 do enero de 1961. 
en el Jardín de Infancia "Mitro", Insti- 
tutos Nacionales do Sordomudas, Sordo- 
mudos, Educación Física (Sección Mu- 
jeres), de Capital Federal e Instituto 
Nacional de Educación Física "General 
Belgrano*', de í>an Fernando (Buenos 
Aires). — Las propuestas deberán pre- 
sentarse bajo sobre cerrado en las pla- 
nillas que se expedirán al efecto y de 
acuerdo al Pliego do Condiciones, todo 
lo cual so puede retirar desde la fecha, 
e*n el Departamento do Compras (Divi- 
sión Licitaciones), callo Paraguay 1657, 
4? piso, todos* los días lu'ibils de 13 a 17 
horas. — El acto de apertura se llevará 



ACTUACIÓN N? 8.093|60 
Licitación pública N* 52 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez, por el término de tros días 
hábiles, a partir' del 15j9|60. para resol- 
ver la provisión de pan, harina, etc., 
desde el 1? de noviembre de 1960 hasta 
el lil de enero de 1961, en el Jardín 
de Infancia "Mitre",. Institutos Nacio- 
nales de Sordomudas, Sordomudos, Edu- 
cación Física (Sección Mujeres), de Ca- 
pital Federal e Instituto Nacional de 
Educación Física "Gral. Belgrano' , da 
San Fernando (Ps. As.). Las propuestas 
deberán presentarse bajo sobre cerra- 
do en las planillas que se expedirán al 
efecto y de acuerdo al pliego de con- 
diciones, todo lo cual se puede retirar 
desde la fecha, en el Departamento do 
Compras (División Licitaciones), calle 
Paraguay 1657, 4<? piso, todos los días 
hábiles de 13 a 17 horas. — El acto de 
apertura so llevará a cabo el día 26 de 
setiembre de 1960. a las 15.15 horas, en 
el Departamento de Compras del Mi- 
nisterio de Educación y Justicia, en pre- 
sencia de los interesados que deseen con- 
currir. 

Buenos Aires, setiembre 2 de 1960. 

e.lEl9-N» L-6.446-V.1719SG0 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE BLIENOS AIRES 
IVSTITUTO DE ONCOLOGÍA 
"ÁNGEL- H. ROFFO'* 
Licitación Pública N? 2 
Expediente I-G.üOl/00 
Llámase a licitación pública para 4l 
día 23 del corriente mes de septiembre 
de 1960, r. las 15. SO horas, para adju- 
dicar la provisión de Carne - Novillito - 
Vaquillona, con destino al Instituto de 
Oncología "Angjt H. Roffo". 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará en el Departamento de Contra- 
taciones y Suministros de la Facultad 
de Ciencias Médicas (Paraguay 2155. 
Planta Baja), donde los interesados po- 
drán requerir datos y pliegos de condi- 
ciones, todoa los días hábiles de lunes 
a viernes, de 14 a 13 horas. — Buenos 
Aires, 3 de septiembre de 19 60. — Jefe 
del Departamento de Contrataciones y 
Suministros. 

e.l5|9-N* L.6.447-V.17J9ÍC0 



FACCr/TAD DE ODONTOLOGÍA 

Córdoba 

Licitación Pública N* S 

Expdte. Nro. 5319 

Llámase a licitación pública para i* 
adquisición de Instrumental Científico, 
con destino a distintas Cátedras de esta 
Facultad. , „ 

El acto de apertura de las propuestas ^ 
tendrá lugar en la Sección Contaduría m 
(Patrimonial y Gastos) — Ciudad Un - 
versitaria — Pabellón Argentina — Hall 
Central entro alas 4 y 5 — t" piso, el día 
í 9 de Septiembre de 1900 a las 1 1 horas. 

Por pliegos de condiciones, especifica- 
ciones y cláusulas particulares, dirigirso 
a la citada dirección, días hábiles de » 
a 14 horas. 

Córdoba. 3 de septiembre de 1900- — 

Enrique R- Merme t, Jefe de patrimonial 

y Gastos. , , 

.14[9-N» L-6.473-v.l9]9Í60 



LICITACIÓN PUBLICA N? 13 
Expediente B-0.758J00 
Llámase a licitación pública para el 
día 29 del corriente mes de septiembre 
de 1960. a las 15 horas, para adjudicar 
la provisión de obras de texto de medi- 
cina, con destino a la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
. La apertura de las propuestas se rea- 
lizará en el Departamento de Contrata- 
ciones y Suministros de la Facultad de 
Ciencias Medicas ,(paraguay 2155. plan- 
ta baja), donde .los interesados podrán 
requerir datos y pliegos de condiciones, 
todos los días hábiles de lunes a vier- 
nes de 14 a 18 horas. — Jefe del De- 
partamento de Contrataciones y Sumi- 
nistros. . , , 

C.14J9-N? 6.417 v, IC(9]60 



LICITACIÓN PUBLICA N» 3 
Expediente 1-6. 000 ICO 

Llámase a licitación pública para el 
día 21 del corriente mes de septiembre 
de 1960, a las 15 horas, para adjudicar 
la provisión de leche y huevos, con dos- 
tino: al Instituto do Oncología "Ángel 
H. Roffo". 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará en el Departamento de Contrata- 
ciones y Suministros do la Facultad do 
Ciencias Módicas (Paraguay 2IG5, plan- 
, ta baja), donde los Interesados podrán 
requerir datos y pliegos de cmirtir ion«a. 
'lodos los días hábitos de limes a vier- 
nes, de 14 El 1S horas. 



CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

Expediente: E-99631¡00 c, varios 

Llámase a Licitaciones Públicas, P^t 
id provisión de los elemenios que a con- 
tinuación se detallan, cuya apertura s< 
indica en cada caso: "Máquinas. Herra- 
mientas para mecánica. Carpintería» -£ 
Construcciones, etc. — Máquinas y apa- " 
ratos de física, Química, Metalografía. 
Electricidad. Herramientas en general, 
Máquinas de Coser, Escribir, Menaje, 
etc.", para equipamiento Escuelas va- 
rias. 

Licitación Pública N* 440. — Apertu- 
ra: :S[9l60, 16 horas. 

Licitación Pública N» 447. — Aper- 
tura: 3|10!60, 16 horas. 

Licitación pública N* 44S. — Aper- 
tura: C'l 0|60, 16 horas. 

Licitación Pública N» 449. — Aper- 
tura: 10|10¡60. 16 horas. 

Licitación Pública N* 4ó0. — Aper- 
tura- 11(10160, 16 horas. 

Licitación Pública N» 451. — Aper- . 
tura: 13!l0|60. 16 horas. S* 

Licitación Pública N» 452. — Aper- 
tura: 14il0|60, 1G horas. 

Lugar apertura, propuesta., y entre- 
ga pliegos, en Rodríguez peña 551, Pi- 
so 1*. Capital Federal (División Ad- 
quisiciones). 

Jefe de los servicios de abastecimien- 
to, equipamiento, material didáctico y 
automotores. 

Buriios Aíros, 6 de setiembre de 19G0. 
e.l3]3-N« L-C.39Í v.2í!,9;60 

UVIVERSTDAD NACIONAL DEL 
NORDESTE 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, „ 
FLSICAS Y NATURALES 

• Licitación Pública N* 2^9160 
Llamase a Licitación Pública para ü 
adquisición de ladrillos comunes, fleltra 
asfáltico, piedra partida para hormigón^, 
armado, clavos "Punta París" y ladrillo* v' 
huecos cerámicos, por el monto de pe- 
sos 537.500. — . Los pliegos de bases y 
condiciones podrán retirarse de la Con- 
taduría do la Facultad. Sargento Ca- 
oral 2105. Corriente». Uidos los días 
hábiles de 8 a 12 horas. 

Apertura de la propuesta: Día 10 d« 
octubre de 1960. a las 17 horas, en 1* 
Contaduría de la Facultad. 

e.l3!9-N<> L-C.597 v.23|9¡60 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Expediente N» 128.523J00 
Llámase a licitación pública para la 
provisión o instalación do un ascenso» 
para pasajeros en el odíficio do la Uni- < 
versldad de Buenos Aires, calle Vlamon- 
to 444, con sus trabajos compl ementar i oafs, 
do albaííilería en general. El pliego dr 
condiciones podrá ser retirado en la sec- 
ción Compras y Ventas de la Universi- 
dad do Buenos Aires, avenida Córdoba 
2122, 2° piso, todos los días hábiles do 
13.30 a 30 horas, y la apertura tcndrft 



S* 
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lwg«r en la 'i* 1 ^ 11 *» oficina el día 7 de 
octubre de l?*» - a isJi 16 - horas. 

Fmenos * Li ' aíí ' i septiembre 8 de Ífl60. — 
e.Uj9-N?' G.41G - v.24'[H)'Jy 

Expediente 3í? I29.7es¡í;<f> 
LFonase a Licitación I-'íibifca- para la 
prov-únón e Instalación do tabiques- de 
madera y acondicionamiento do la. ins- 
talación eléctrica- r tn e _\ edificio- de. Ja 
callo Lavalle 4ÍJ5. El- pliego do condi- 
o ion es podrá Her riitirado en la Sección 
Compras y Venías do la. Universidad do 
finónos Aires, Avenida Córdoba 2122, 
2« ptscr, 'todos los días hábiles de 1,1.30 
a 20' hs. y la apertura: tendrá lu^ar en 
Ja misma» oficina: ell día. SO da setiem- 
bre de ]!Í60. a las 16 horas. 

Uiií-nos Aires, setiembre- 8 do 19G0. 
c.18|9-N« L-G.39S v.!TÍÍ)¡(ÍO 

consejo nacional de 
protección de menores 

Í-:-\|H:iHcnto N? 14.894|60 

^ Llámase a licitación pública N? 11JG.1 

^>>para el día ó del mes de octubre de 

19G0, a las 17 horas, para subvenir las 

necesidades quo a continuación se deta- 

llají: . ' . ' 

Adquisición de Racionamiento y Ali- 
mentos con desuno a la Colonia Hogar 
Ricardo Gutierre». Marcos- Paz.'F.C.B.JL, 
y durante el año 19G0|G1, y á partir del 
i? de noviembre de 19G0. La apertura, 
de Iíih j. i-opuestas tendrá, tugar en el- De- 
partamento de Contratacionoa.de la. Di- 
rección do Administración del Conseja 
Nacional de Protección de Menores, La- 
valle 2Ü$:í t ler. piso, Capital Federal; 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mas al citado Departamento. 
, Buenos Aires, 14 de septiembre" do 
^.irsCO. — Kl Director do Administración. 
W C.14¡9-N* 6:il9 v.24|9|80- 

E.vpci Mente N» lG,5ít9|G0 
Liámaae a licitación pública núme- 
ro jOMit pura el día, 5 del mes.de octu- 
bre de H ¡)-C0, a Ja3 16 horas, para subve- 
nir la¡* necesidades {\ue a continuación 
se detallan: 

Adquisición de artículos- de Raciona- 
miento y Alimentos- con. destino a la Co^ 
Jonia Na -mal da- Menores, Olivera, F: 
C. N. D. 1-*. 8., y durante el año- 1960JGÍ] 
y a partir del 1? de noviembro de 1960.' 
La apertura de las. propuestas tendrá 
lugar en el Depártame- to do Contrata- 
ciones de la Dirección de Administra- 
ción del Consejo Nacional de ProtecciÓr. 
Jo troneres, Lavalle.20.S3, Icr. piso. Ca- 
pií-.l Federal; debiendo- dirigirse Par» 
Pl tetros e informes al citado Departa- 
mento. 

Mueno.i. Alma. 14- do septiembre de 

19G0. — 151. Director de Administración., 

^ <?.14¡3-N? G.4-20 v.2ij^í0 

Expediento 'X' IG.llííjGO 
Llámase a licitación, pública nume- 
ro «¡61 para el día 5 del mes de octu- 
bre do :i 60, a las ] 5 horas, para sub-VQ, 
mr l;i s noeoaldades qno a continuación' 
se detallan; 

Adquisición de Artículos do raciona- 
miento y Alimentos con destino- al Ho- 
Kfiv "Almafuerte", Curapaügüo 727 Ca- 
pital, y durante el año-. lOCOjGl, y 'a' par- 
tir del 1> de noviembre de 19fi0. Líi¡ 
aper J Mi-a dn las propuestas tendrá lugar 
on el Departamento do Contrataciones 
(lo la Dirección de Administración del 
tonsejo Nacional do Protección do M-- 
"oroa , Lavallo 2PS3'. 1er. piso, Capital 
federal; debiendo dirigirse para pliegos 
~e informes al citado Departamento 
S' 1 ^ *:^-* 14 dé ^Ptiémbre de 
jjou, — j.,i Director- de Admmistrc.ciCfl 
e-.14|9-N' 0.421 v.24\9:t(? 



Buenos Aires, 14 do setiembre- de 19G0. 
' — -Kl Directc-v de Administración. 

, e.t4[?-N? Í^G.*23-v.2"í¡8|00 

Expediente N?' J4,íM¡Gu 

Llámase- a. Licitación Pública número 
42JGJ. para el día 5 de! mes de octubre 
de 1960, a las-. 1S horas; pana subvenir 
las necesidades que a continuación- se 
detallan: La adquisición de artículos do 
racionamiento y aumentos con destino 
al Hogar G-ral. Martín Rodríguez, ca- 
lle 2 N? 223, Mercedes, Peía, de Bs. As.. 
y di¡íiute:elB2o-l3GC|61 ya partir del 1? 
de noviembre- do 1960. La apertura de 
las propuestas tendrá lugar en el De- 
partamento de Contrataciones de 1f Di- 
rección- de- Administración del Consejo 
Nacional, de Protección de Menorca, La- 
valle 20S3, 1' piso, Capital Federal; de- 
biendo dirigirse para pliegos e informes 
al citado, Departamento. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 19G0', 
— 131 Director de Administración. 

e.l4|9-N«- L-G.424-v.24]9|C0 






B "r f1 ^- Ai f es ' 1Z íi0 setiembre / 1;; l 36°- monte tres mil metros^cuadrados (3.009 



Expediente Nro. J..525'¡00 

Liá-máso a Licitación Pública N 1 ' .".jiil 
para el "día 3; del mes de octubre de- 
10G0, a las 15 horas; para Subvenir las 
necesidades quer a' continuación se de- 
tallan; Racionamiento y. Alimentos, 
a partir del 1$|11|00, con destino al.Inst. 
"Saturnino É. Ünsué", Mar del Plata, 
y durante el ejercicio 10GO|G1. 
' La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de- la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional do Protec- 
ción -de Menores, I^ivallc 20S3, 1* Piso, 
Capital Federal, debiendo dirigirse pnra 
pliegos e informes al citado Departa- 
monto. 

Buenos Aires, 12 de- setiembre d'i 1SÍ0. 
'— - El Director 'de Administración. 

e.l2¡3-N** L-G.C32 v.22;9,'lí0 

Kspeílíeinte Nros.. t4r.966¡eo y 1.189J60 
Llámase a Licitación Pública N 9 4)61. 
para el día 3 del mes de octubre de 
'1060', a las 16 botas, para- subvenir las 
necesidades que- a .- continuación se de- 
tallan: Racionamiento y AHíK0í?t'js, a 
partir: ffcL I'jlllGO con destino a! Insr. 
"Mercedes de Lasaia y Ttiglos"-*V[orcí)o 
y durante el ejercicio 1960|G1. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar 1 en el.' Departamento de Con- 
trataciones-de la Dirección de Adminis- 
tración, del GoTisejo Nacional, de Pro- 
tección, de Menores, Lavallo SOtí-íl, 1*' 
Piso, Capital Federal, debiendo dirigir- 
se para pliegos e tníoi-mes a) citatlo De- 
partamento. 

Buenos Aires,. 12 de setiembre de 19G0. 
— JS.I Director de Administración. 

e.l.2!9 r N* L-C.353 v.L^'fllGO 



, — El Director de Administración* 

c-.I2|ft!-N* n L-C.ÍGS v.32i&¡B0 

Kxpcdteiitc N? l.S5.°.;60 
Llámase a Licitación" Pública N*' 1¡6Í 
para el día 3 del mes de octubre de 
19C0, a las 13 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan.; Racionamiento y Alimentos, a 
partir del 1?|1J.|60 ; con desuno al Inst 
''Ora!. José de San Martín", Capital Fe- 
deral, durante el ejercicio 1960JG1. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en. el Departamento- de Con- 
trataciones- de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores, Lavalle 20S3, i v 
Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado De- 
parta mentó. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 19G0. 
— . 151 Director de AdiViinistración- 

eJ2|9-N ? L-G.357 v.22¡3¡G0 

UXIVERSIOA.D NACIONAL DEL 

LITORAL 

FACULTA» DÉ CIENCIAS MEDICAS 

Rosario - 

Licitación N e 14 
Expediente Ni 9.74«-p-(íO 

Llámase a Licitación pública para la 
provisión- de artículos de despensa, le- 
gumbres, aceite, embutidos, etc., para 
cubrir las necesidades del PoltcHníco 
Regional de Granadero Baigorria (Prov. 
Santa Pe), anexo a 1 Facultad de Cien- 
cias Módicas, de acuerdo a las- listas 
que pueden solicitarse en el citado Po- 
Hclínico Regional ''Granadero Baigo- 
rria",' sección compras, ruta nacional 
N ? 11 y Córdoba, Prov. Santa Fe. 

Apertura de Propuestas: 7 de oc- 
tubre de 19G0, a las 10 horas, en el Po- 
1 ¡clínico Granadero Eaigorria {Ruta 
Xac. N* 11 y Córdoba) Prov. Santa Fe. 



ni2.), de superficie cubierta, ubieaáw eti 
¡a Capital Federal, cr,n; destine at Ins- 
tituto Nacional del Profesorado Secun- 
dario. 

Alternativa: También* se consideraran 
presupuestos de locación por cuatro (4> 
años, con opción a cuatro- (4) años 
más, como mínimo. 

Se podrá retirar el Plegó- de Condi- 
ciones 1 respectiv*o, en la Inspección Re- 
gional Buenos Aires, Talcahuano, 12GL 
piso 3*, de 14 a 18. horas. 

Se abrirán las propuestas el' día 2J 

de septiembre de 1960, a las 15 horas. 

e.31i8rN» 6.071 v.l6}í)|G0 



MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 



Secretaría de Guerra 



expediente N? 1..340[«0< 
Llámase a Licitación Pdbilca número 
SJ8J. para el día G del mes do octubre 
da J9bO f a las 14 horas, para subvenir 
S" e cosl dades que a continuación so 
fletílllan: Adquisición de antíoulos de ra- 
cionamiento y alimentos,, con destino al 
Hogar Domingo- Faustino. Sarmiento, 
Peías. Unidas 16.01. Lomas- del Mirador 
T durante ol año 1960, y a partir del ííf 
de noviembre de. 1960. La apertura de 
Jas propuestas tendrá lugar en el- De- 
partamento de Contrata clones de' la Di- 
rección, do Administración, del. Consejo. 
,. Nacional do Protección, de Menores La- 
SrVallo 2083. X?' pisó, Capital Fcto-afc, dc- 
y biendo dirigirse para pliegos c informes 
al. citado Departamento. 

Buenos Aires, 14 1 de setiembre de .1960.. 
-- r-li Diventor de Admiuisti-acifin. ' , 

C\í'4jí>-Nv L-G.4 22-v.24¡9ÍG0 



Expcilicnte- 5fí LüíOjeo- . 
llámase a Licitación Publica N? 7:[G1 
para el día 5» del: mes. de octubre del 
ano 1900. a las> 13 horas; para subvenir 
lafl' necesidadñs que. a continuación so 
detallan: Adquisición de artículos de ra- 
cionamiento y alimentos,, con destino al 
esiíibleeimiento "Carlos Pellegrini". Pi- 
lar, F.C.N.G.M.M.: durante ol aíío. 19G0¡ 
íÍ1, a partir dbT i? de noviembre do 

lA apcrtuia de las propuestas tendrá 
jagar en ei- Departamento de Con trata- 
clones de la Dirección de Administra- 
ción del Conseje Nacional de Protección 
de Menores, Lavallo 2'}S3, 1? piso; Ca- 
pital. t'lobie.Tdrj , dirigirse para pliegos e 
íiiferjcon al citado Departamento. 



Jr;xn«rtíénte N' LO-tílfiO 
Llámase- a Ueiiación pública N 2[C1 
para el día 3' del mes de octubre de 
196.0, a las 14 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Kacií-nami'ento y Alínieri'os, a par- 
tir del l'fil-íGO, con destino al In:ií. "Dr. 
C. de Arenaza' 1 , Bou logue. P.C.N.CB.M. 
y durante el ejerct'.do 1360|GL 
■ ' La apertura de las propuestas .ten- 
drá lugar en: el Dr-partamr-nto óe Cou- 
trataciones. de la Dirección de Admi- 
nistración del Consejo Nacional de Pro- 
tección do Menores, Lavalle 2083, 1* 
Piso, Capital Fedc-ral, debiendo dirigir- 
se para pliegos e informes al citado 
Departamento, 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1000, 
— Kl Director de Administración. 

G.12Í9-N* L-6.354- v.22>'00 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Abastecimiento, 

^División Compras 

Avdai Cabildo 65 — T. E; 76-306.^ 

Licitaciones Públicas " 

20¡9¡60, NV 146|60. a las 11 horas: P0> 
máquinas y herramientas. 

4jl0¡60,, NP 147¡60, a las 11 horas, por 
vía Decauvílle. 

Por pliego de condiciones dirigirse a, 
esta- Dirección General vDivlsión Com- 
pras), Avda. Cabildo 66, Buenos Aires.; 
— Director General. 
, ^ C.3I9-N? L-C.2.95-v.20¡9|60' 

Fábrica MUíbic de Pólvoras y Explosivos 

T. E. Alta Gracia 35. José de la ¡ 

Quintan» (Cba.) 

Llámase a Licitación Pública N? 2¡C0^ 

para oí' día 20 de setiemBre de 19G0, a 

-- - .tos U' horaa para la provisión de acetato 

o.l2|9-N«- L-Ü.35S -v.22;9¡60 'de etilo- y cíoruro de sodio.. 

Por pliego de condiciones y domas da* 
tos dirigirse a Fábrica Militar do Pólvo- 
ras y Explosivos *'Jí Q." — José de la 
Quintana, o a la Dirección. General da 
Fabricaciones Jíllitares, Cabildo 65. Bue» 



UNIVERSID^VD NACIONAL J>Er. SUR 

Licitación. Pública N* 1-1 

Expte. qd. a.iosjeo 

3e llama a licitación. pOblica para la — -..—, ~«.„„ u „ « u . j-.il« 

adquisic.ón de: centrífuga, bomogenel- "^s Aires, debiendo las firmas interesa 

.. iw i.- _,. .!„„ ,.»„,!!!_ „: i_ i » 



zador,. termóstato; voltímetro, oseiiosco 
Pío,, potenció metros, viscosímetros;. apa- 
rato destilador Kjeldahl,. válvulas do re- 
ducción; autoclave, balanzas, analíticas, 
balanza granataría. agitador' do Khan, 
estuta do- cultivo, baño de maría. westei*- 
gren, buretas, mieroburetas, pipetas je- 
ringas; agujas de platino, liemoglobinó- 
metros." colorímetro, oscilador- polaró- 
grafo, microscopio binocular etc. 

Valor aproximado: $ 1.207.40CT. — m¡n. 
Apertura;, 'de propuestas: 14 de octubre 
de 19C0;'a las 10. — Precio de la docu- 
mentación: 5 50. — , Pliegos o informes: 
Ofic-nn. do Suministros, Av. Colón 80, 
Bahía Blanca. . . . 

Q.7I9-N» L.G.22&-v.l7¡DI60 



"<8r 



líxptxlic-ntc N» 1 ,Í3;T+T;fi0 

Llámase- a Licitación Pública N» 5¡G1 
para el día 3 del" mes de ocíubre de 
10C0; a las 17' horas; para subvenir las 
neGesidudé, que a continuación sr: deta- 
llan: Racionamiento y Alimentos, a par- 
tir del l»lll|<>0; con destino al Hogar 
"Manuel Rocca",. Capital Federal, y du- 
rante él ejercicio 13G0[(¡1. 

La apertura de las propireatas ten- 1 
¡tira lugar on ef Departamento de Con- 
trataciones de la. Dirección, de Adminis- 
■ tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de' Menores, Lírvatle 208*, i' 
'piso;. Capital Federal', debiendo dirigirse 
¡para- pliegos e Informes al citado De- 
partamento. 

j Buenos Aires, 12 de setiembre de 1960; 
i — El Director de Administración. 
¡ e.'12!S-N' L-G.355 v.22¡í>¡G0 

Expediente N^ l-.2S3¡fi«. 

Llámase a Licitación Publica N 5 f>\ü1, 
¡íara. el día 3 del bies f de octubre de 
19G0, a; las XS 1'iora.s, para subvenir fas- 
necesidades tjúe a. continuación se de- 
tallan: Racionamiento y Alimentos, a 
partir' del l^llfGO con destino al Inst. 
"Crescencia B. de Garrigos". Capital 
Fed., y durante- el ejercicio 1960)61. 

La apertura de las propuestas" ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nh cío nal de Pro- 
tección de Menores, Lavalle 2083, l* 
Pis&«. Capital. Federal, dc-biendo dirigirás 
para pliegos e informes* al citado De- i 
partajnento. 



VNTVSRSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS' EXACTAS 
FÍSICAS Y NATURALES 
Llámase a Licita ion Pública número 
.14, para el día 19 de setiembre de 19'CO 
a las 10 horfis, para construcción de 
■obras dé ampliación en Facultad fie 
Ingeniería. 

líet-bár pliegos en la HabiTrtaetón de 
la Facultad de S a 12 horas Avda. 
VGiez Sársfield 299), precio del mismo: 
? 200. — Pi-esupuesto oficia-1; pesos 
1.741.557,45. — Carlos A. Castellanos 
Posse, secretario. 

e.S¡9-N* L-C.2ül-v.iar¡DlG"0' 

F.£osi>it£iI Nrcional de Clínicas. 

"Prof. Dr. Pedro Vella" 

Licitación IVbllca N^ 1 10 

Expediente: N» 7.4<J&-H 

Dámaso a licitación pública para el 
día 20 de setiembre de 19G0, a las 9 ho- 
ras, para proveer a! Hospital:. Nacional 
de Clínicas de Córdoba, do comestibles 
en general y leña, por el período coTn> 
prendido ent el '." ,.s noviembre de 
1360' y el ffO de abril de- i'SGl. 

Los- pliegos de bases y condiciones, ge- 
neralés- y complementarias pueden- soll- 

! citarse en la Administrada den Hospi- 
tal, callo Santa Rosa. r554. Crdoba,, do 

Tiiiios a viernes;- do 7 a 1.4 horas, — C-^r"- 
doba, 1'- de setiembre de l&CJ. — Con^ 
tador Juan Ángel Larisgoitía, adrn.mis'- 
trad'or. 

e.SÍ9-N» L-e.252-v.l9íorGÓ 



das remitir giro postal por- la auma do 
m$n. 5. — , valor del pliego. — El Direc- 
tor. 

e.lf!|9-N? L-G.454-v.l7|9¡G0' 



ESTABLECIMIENTO AZWPRERO 
SALTA 

Caseros. 527 — Salta 
Llámase a Licitación Pública tiúmcco 
1&, para et día 20 del mes do octubre 
de 1960; a. las 12', para la provisión- de bo-f 
las de acero para molinos, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, Esta- 
ción Calpe — Km. 162G — Provincia de 
Salta. 

Pliego de bases' y demás condiciones, 
en Caseros 527 — Salta, o en la Direc- 
ción General de Fabricaciones Milüarcs, 
Avenida Cabildo 05, Buenos Aires. Valor 
del pliego: $ 5. — mjn., que podrán re* 
mi tirso en timbres postales, 

G.15I9-N» L-6.45a-v.2G¡9¡í30 



Licitación Pública N? 17 

Llámase a Licitación Pública N? 17, 
para el día 17 de octubre de 1960, a las 
12, para la fabricación de 20 (veinte); 
vagonetas completas para cable carril 
marca Burtenwod Eugiand 350-537-RFf 
con destino al Establecimiento Azufre* 
; ro Salta, Estación Cai»e-KM-1G2S, pro- 
Ivincia de Salta. — Por pliego de bases 
y demás condiciones, dirigirse a esto 
Establecimiento, o bien a, la Direccióii 
[General de Fabricaciones Generales* 
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, previo 
ipago de $ 5 mln., valor del pi-esenfé- 
pliego, — Caso contrario, remitir dicho 
valor en timpres postales-, 

e,13!9-N9 Lr6.,372'.v.22j9"¡(30' 

i Licitación Pública N? 1G¡60' 

Llámase a Licitación. Pública nítaie» 
ro 16 para el día 13 del. mes de octubre 
; de 1900, a las 13, para efectuar el trans- 
;porte. de? cjuince mll> (15.000) toneladas' 
'de mineral- de azufre < caliche) desde 
íSIina- Julia N» 1 4' hasta el Campamontcf 
La Casualidad, ubicados en el Taciraíen* 
to Los- Andes:, Provincia de Salta, a 
,5.250; metros sobre el. nivel del mar. 
I Se dará preferencia a firmas trans- 
jportlstas <rue posean camiones volca- 
dores. 



Pliegos de bases, y demás, condiciones 
FACULTAD- DI? Anoflt'Hirr'rüTiíA i 011 Gaseros 527 ' Salta v o- bien en. la Dí- 
* A ^ ulA » üRrelwSfrt Irección Genera., da Fabricaciones MÜir 

Llámase a lie)™» pdwica para, ' Im&SÜL íi^rS? 1 ?^ 6 ' r Bu0MS AI ^ 
provisión e instalación de dos ascenso- '^h™ J *T* •* lT "'* qUe P ° tTrf£ 
res para pasajeros y garantía total d» |"™^™« « , 9"-N? >S Ll6 e3 ^7-v ao!OÍ^ 
.rante un año por materiales y trabajos ¡; __ 1 **--¡'? w v-»íl|8lff» 

iíí^i^nT „ ad f tuísIc ' fiín .?* *i lie SOS ÍP P^ ¡ : • Licitación PÜWIol K* 15¡W 

Swtall y 21 PI dr n é Smmbrt e drS? ^ ' ] ^ maEe a Licitactón. tflMI¿* nfitn* 
iVf 1 1 u\rn^ 4n S»í,rf 7 i V 9 X5 Para.cl día 13. del. mes dé ocÉubr» 
las 11 horas), en Secretaría do la L<» d¿ 1900. a las, 12. para efectuar el trdns^ 

jmrte. de ciento, cinco- mil (105.000). nis^- 
tros cúbicos de mineral de azufro (ca- 
liche) en Mina Julia N$ 4, ubicada on el 
Yacimiento L03 Andes. Provincia de Sal- 
ta, a 3.. 250 metros sobro . el nivet del 
mar. 

_ Se dará preferencia a firmas transpor- 
tistas q. u e- posean eamlonea -volcadores. 
Pliegos de bases- y demás condiciones 
en Caseros 527, Salta, o bien en !«. Ol' 



cuitad, avenida Vélez Sársfield 2Cí. pri 
mer piso, Córdoba. 

C.C13-N' L-6.197-v,10|9jG0 

DltíECCION GENERAL DÉ 

ARQUITECTÜILV ^ TRABAJOS 

PÚBLICOS 

Llámase a- Licitación Pública para 
la adquisición de un inmueble construi- 
do o íiemiconstruido, de aproximada- 



BOLETÍN OFICÍAIí — Viernes 16 de setiembre de MW 



^ 



lección General de Fabricaciones Milita- 
res, Cabildo 65, Buenos Aires. Valor dei 
.pliego: $ 6 mjn. que podrá remitirle en 
timbres postales. 

. e.9¡5-N T 9 l-6.3ij-v.20í?!60 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INGENIEMOS 
Aaopardo 250, 8* piso, Capital 
Licitación Pública N' 284, pava el din 23 
de setiembre do 1960 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
N* 284, Hora: 10,40: Provisión de 
1,800 bolsas de cemento portland de 50 
Kg., coda, una con destino a la obra: 
Ampliación del local garage de ]a Casa 
Colectiva para Jefes y Oficíales. 7>epf>st- 
ío cié garantía de licitación: 1 % sobro 
>1 monto total de la oferta si excede de 
t ICO. 000. — m¡n. Precio de u documen- 
tación técnica: $ 0,00 mjn. 

Horario de venta: de 8 a 11 horas. 
La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes 
mencionado en la Dirección General do 
Ingenieros, donde los interesados podrán 
concurrir por datos e informes, debien- 
do remitir su propuesta en sobre cerra- 
do Y lacrado, indicando número, d.'a, ho- 
ra y objeto de la licitación, la que «Se- 
bera, encontrare© con anterioridad a la 
apertura del acto. — - Buenos Aires, se- 
tiembre de 1960. — • Jefe Departamento 
Administrativo. 

e.l4[9-N» I.-fí.429-v]6¡S¡t;0 

CActtnCón Pública N» 280 pora el <Ua 14 
. de octtibre de i 9(10 
CIUDAD DE ItLENOS AÍRES 

N* 2S0 - Hora: 10,30, — Provisión e 
Instalación de cuatro equipos acondicio- 
nadores de aire en cada una de las sa- 
las de operaciones del Cuorpo "C". in- 
cluso independización de las mismas del 
giste ma central e instalación de aire 
acondlcion ido en el Observatorio del 4? 
¿>Uo del Hospital Militar Central ."Ciru- 
jano Mayor Dr. Cosme Argerich". Depó- 
sito de garantía de licitación: 1 o|o so- 
§re el monto del presupuesto oficial que 
es de $ 1.304.800. — m!n. Precio del le- 
gajo N? G.222: $ 65,00 m'n. 

Horario de venta: de 8 a 11 horas'. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes men- 
cionado en la Dirección General de In- 
genieros, donde los interesados podrán 
concurrir por datos e informes, debien- 
de remitir su propuesta en 9obre cerra- 
do y lacrado indicando numero, día. ho- 
ra y objeto de la licitación, la que debe- 
rá encontrarse con anterioridad a la 
apertura del acto. 

Bueno3 Aires, setiembre de 19G0. — 
Jefe Departamento Administrativo. 

cA3|9-N»6.40í-v.29',9'.60 



longitud cada una y para el par del 
techo se efectuará el cierre hermético 
correspondiente con chapa cinc sobre a' 
techo que es de tejas con entablona«lo 
de madera dtibajo de las mismas. 1.a 
ubicación do los elementos antedicho» 
en la obra so hará sobre el terreno, 
Horario para Retirar Legajos 
de 8 a 1 1 .«0 horas 

l..a apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes 
mencionados, en la Inspección Regional 
"Buenos Aires", en Campo de May:), 
adonde los interesados podrán concu- 
rrir por datos e informes, debiendo re- 
mitir las propuestas en sobre cerrado 
y lacrado, indicando el número de li- 
citación, día. hora y objeto de la m's- 
ma, las que deberán encontrarse con an- 
terioridad a- la apertura del acto. 

En la Inspección Regional- "Buenos 
Airea" en CauípO de Mayo a un día del 
mes de setiembre de 1060. Jefe del Ser- 
vicio Administrativo, : . 

e.l3|9-N» L,-6.371-v.1'6|9|Gií 

Licitación Pública N* 257 para el 
día 4 de octubre de 1960. 
ROSARIO 
(Provincia de Santa Fe) 

N* 257 — Hora: 10.40. — Repara- 
ción total del techo del Pabellón Ca- 
sino de Oficiales 2el Cuartel que ocu- 
pa el "Regimiento ll de Infantería. 

Depósito de garantía de licitación : 
1 o!o sobre el monto del presupuesto 
oficial que-ea de I 1.15*». 600,00 m|n. 

Precio del Icgn'o N* 6.209: pesos 
G5.00 mjn. 

Horario de venta: de 8 a 11 hc-ras. 

La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar ei día y ho- 
ra antes mei , "'-onado en la Dirección 
General de Ingenieros. 

Los interesados deberán remitir su 
propuo ta en sobre cerrado y lacrado. 
indicando número, día, hora y objeto 
de . la licitación, pudiendo los del in- 
terior entregarlas en el Juzgado Fe- 
dera] de la Ciudad de Rosario (Pro- 
vincia de Santa -Fe), hasta el 28 de 
setiembre de 1960, dentro de las ho- 
ra-i hábiles dei mismo, donde los In- 
teresados podrán concurrir .por datos 
e informes, o en su defecto remitirla-: 
a la espresada Dirección General, don- 
de deberán encontrarse con anterioridad 
a la apertura del acto. 

Buenos Airea, setiembre de 1060. — 
Jefe Pepa: - * amento Admini trativo. 

e.2|9-N' B.139-v.l9t9ÍG0 



en: Fabrica Militar Río Tercero (Itio 
Tercero - Córdoba), de 7 a ib horas, y 
n Dirección General de Fabricaciones 
Mili tarea (Dpto. Abastecimiento), Cabil- 
do 65, Capital. , , a 
e.fi|9-N* L-G.20S-v.lG}9|60 



MINISTERIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Secretaría de Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS . . 

Llámase a Licitación Pública número 
551 -M. hasta el día 2C de setiembre de 
i9G0, 17 horas. Provisión autolavadore* 
y esterilizadores de vhatas. ( - 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional de Arquitectura, Dirección de Su* 
ministros, calle Carlos Calvo N» 190. pi* 
so 1* Capital. Pliego: % 10.00 m|n. 

■ ' e.l4l9-N* L-G.430-v.lG¡9!60 



síón e instalación de p<Hr(ils r , arA i 9s 
cableras, por "ajuste alzado' ^ „ c j e( j¡~ 
Ocio de la facultad de Ingen-.^,.^ r> e . 
partimento Meciínioa Aplicada. „i t0 en 
Paseo Colón W 850, Capital. — t> su- 
puesto oficial: t I'IG.SIO. min. — Pli*- 
gos, consultas y presentación propues- 
tas: Suministros. D.N.A. (Departamento 
Licitaciones), Carlos Calvo 190', piso 1», 
Capital. Precio documentación $ 40 m|n. 
^ e.8|9-N* L-G.260-v.19l!. ¡6» 

Llamase a licitación .pública N 9 276-0, 
husia el día 4 de octubre de 19G0 a las* 
1S horas, para la provisión e Instalación 
de un turbogenerador a vapor, ñor "ajus- 
te alzado", en el edificio de ia Facultad 
de Ingeniería, sito en Paseo Colón nu- 
mero 850. Capital, Presupuesto Oficiíi: 
% 3.000.000. — m|n. Pliegos, consulta» v 
presentación: Suministros. DNA. (Depni. 
tamento' Licitaciones), Carlos Calvo 19L 
piso 1?, Capita!. Precio documentación 
30.00 m'n. 

e.6l9-N* L-6.210-V.22¡9|6n 



OmtAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Locación finca ciudad de Pergamino 
por el tGrmino de 3 años con opción, por 
parte de la ■ Institución, a 3 años más 
y alquiler máximo mensual de $ 4.000.- 
m|n. Radios comprendidos por Buleva- 
res Rocha, Alsina y Colón y calle Cas- 
telJi y el pavimentado del Barrio Abo- 
vedo, p bien con frente a la Avenida Hi- 
pólito Yrígoyen. Expediente: 26.238(1950. 
2flJ9|19G0 a las 15. Pliegos: Charcas 1840, 
Capital Federal y distrito Pergamino 
(Buenos Aires) 

e.l5|9-N* G.459-v,17|&|C0 



«citación Pública X* 28 L para el din l¡ 

de octubre de 19(10 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

N« 281 - Hora: 10,30. — Estudio d**l 
terreno de fundación y determinación de 
las obras de consolidación y refuerzo y 
.del tipo de fundación en 103 cuarteles 
que ocupan la Escuela de Infantería. Es- 
Cucla de Tropas Aerotransportadas. Es- 
cuela de Artillería y el Barrio Multar 
"'General Delicia". Depósito de garantía 
de licitación: 1 o'o sobre el monto del 
presupuesto oficial que es de $ 220.1»00.- 
mln. Precio del legajo N* 6.212: $ 50.— 
moneda nacional. 

Horario de venta: de S a 11 hJras. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes men- 
cionado en la Dirección General de In- 
genieros. Los interesados deberán rem-tu 
iu propuesta en sobre cerrado y lacrado 
indicando número, día. hora y _obje o i d c 
la licitación, pudiendo los del ""£'£ 
entregarlas en H Juzgado rederal de ja 
ciudad de Córdoba, hasta el >9 d* se 
tiembre de 1360, dentro de las horas lia- 
E5S de! mismo, donde lo» Imcjj^dos 
podrán concurrir por c latos e "^ ^ 
o en su defecto remitirlas a la eM>,esa 
Sa Dirección General, donde deberán f n- 
contnn-se non antenondnd u la apcit" 
ra del acto. „ fi{ 

Buenos Aires, setiembre de 19C0. 
■Jete l«partamenw Ajnun^ra^ 

ftiMHHNíión Regional «Jíuciios Alies" en 
1 Cm«!»o de Mayo. P.-ov.ncia ^« 
Jlticjios Airc.= 

tácitaclA-. Pública X* W™'^ C ' 
día 20 úe. agosto de 190U 
CAMPO D13 MAYO 
N^ 927 G0. Hora 11.00: Provisión o 
íhítál-iclóñ de: V Calentador de agtw 
íno ¿ G l.S'H combustible sólido 
fio 2/500 I.w. de capacidad, ouc estórS 
constituido en un *<*«» f ."JfJ^ 
Cap V art. 2T y provisto de log- ac**- 
sorios ¿itados en el apartada e)del ar- 
So mencionado d.l Pliego de C on^ 
cVones Especiales para la Provisión e 
instalación de cíemelos de Tcrmon,cc,- 
nlca y al Plano T. 3VL. 4~ del anexo dci 
Pliego referido, Incluso la alslación tér- 
mica indicada en el apartado f) (.el a,- 
tículo nombrado. " ' 

Tros -estufas tipo D. G. I. ^ » a coii-- 
hustible sólido construidas en un todo 
de acuerdo al Plano T. M. 50 y al Cap 
VI art S2 del Pliego mencionado, in- 
cluso el material refractario indicado en 
el apartado g): las chimeneas indicadas 
en el apartado i) sjrin de 7,50 m. de 



Licitación Publica N° 256 para el día 
4 de octubre de 1960. 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

N? 25C — Hora: 10.30. — Construc- 
ción de un edificio para vivienda de 
Oficiales en la calle Artigas entre Al- 
berdi y .Sarmiento. 

Deposito de garantía de licitación: 

II o¡o sobre el monto del presupuesto 
oficial que es de E 10.695.739.73 mjn. 
, Precio del legajo N» 6.227: % 80,00 
moneda nacional. 

Horario de venta: de 8 a 11 horas- 
La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar el día y ho- 
ra antes mencionado en la Dirección 
General de Ingenieros. 
■' Los interesadas deberán remitir ■ su 
propue ta en sobre cerrado y lacrado, 
indicando número, día. hora y objeto 
de la licitación, pudiendo ios del in- 
terior entregarías en el Juzgado Fe- 
deral de Concepción del Uruguay (En- 
tre Ríes), hasta ei 28 de setiembre de 
19G0, dentro de las horas híib les del 
mismo, donde los inreresado^ podrat: 
concurrir por datos e informes, o en 
íiu defecto remitirlas a la expresada Di- 
rección General, donde deberán encon- 
trarse con^anierlorídad a la apertura 
tiel acto. 

Buenos Aires, setiembre de 1060. — 
Jefe Departamento Admini trat.vo, 

e.2!9-X* L-G.14Q-V. 19,9,60 



Sobres ventana. Expediente: Í1.349J 

1960. 1111011960, a las 15,. Charcas 1340. 

e,14|9-N' L-6.43 2-v.ilí¡9i60 

Manga de goma con tela y alam- 
bre int*>£-icr. Expediente: Ütí.5l5-ll¡10- 
960 a las 15 y 1» horas. Charcas 1840. 

e.l6¡9-N' J>fi.433-v.l919|60 
Xoto: Sa publica nuevamente en ra- 
zón de haber aparecido sin fecha de 
apertura del 14 al 15|9G0. 

Lefia quebracho. Espediente: 13.308| 
1960. iOllOjlOCO, a las 15 y 15. Charcas 
1840. : ' , , 

■ c.l4|9-N5 L-6.434-v ; 24|9|60 

3r.xpedlente: 25287(1959 

Construcción obras de desagüe clocal 
localidad de Wildc (Dueños Aires). — 
13|10|1960 a las 15. — Pliegos: Charcas 
18 40, Capital Federal y distrito Avella- 
neda. — Depósito, do garantía: pesos 
327.000.— mjn. . 

6.7J9-N? L-G,23G-v.9¡9l60 
" ~" e.l4]9-N? L-C.23G-v.27l9l6ü 

DIKECCIOX NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Publica 'N' ,3.817, para la 
adciuisición de eslabones de oruga para 
tractor Allis Chalmers: m$n. 230.000. 
Presentación propuestas: octubre 3, a las 

13 horas, en ; la Sala de Licitaciones. 
Avda. Maipú 3, planta baja. Capital. 

.e.l5[9-X« L-C.456-v.l7l9'60 



Llamase e Licitaeion Pública nomo- 
ro 274 — O. hasta el día.» de octubri. 
de 1960 a las 18 hora», para la cona< . 
trucción por "ajuste alüado" de la 
obra Estacione.") Marítima y de piolo 
gía Marina y Tecnología Pesquera, stt« 
en Mar del Plata, Provincia de Bue- 
nos A'res. 

Presupuesto ofldal: í 4.358.572,6! 
moneda nacional. 

Pliegos, consultas y presentación pro- 
puestas; Suminístroí — D.N.A. — (de- 
partamento Licitaciones). — Carlos Cal- 
vo n? 190, piso 1". Capital, como al 
también en la Conducción Obras lar ^ 
del plata, hasta 8 días antes fecha aper- 
tura. ^4 

Documentación; $ 500.00 m.n. . « 

e.3;9-N? L-6.I77-v.2l 9'6d 

Llámase a Licitación >ública N* 273-0, 
hasta el día 28 do septiembre de 1960. 
a las 18 horas, para la provisión c ins- 
talación de dos electrobombas para pozo 
profundo, con 9ii correspondiente insta- 
lación eléctrica, por "ajuste alzado" en 
el edificio do la Facultad de Ingeniería, ■ 
sito en Paseo Colón N» 850. Capital. — 
Presupuesto oficial: * 1.415. ISO. 00 m!n. 
Pliegos, consultas y presentación pro- 
puestas: Suministros - D.N.A. - Carlos 
Calvo N? 190. piso 1», Capital. — Docu- 
mentación: $ 50.00 m|n. 

e.3l|3-N9 u- fl.«79-v.l6l9!6G 



Llámase a Licitación pública núme- 
ro 277-0, hasta el día 5 de octubre do 
1960, a las 18 hora^, para la provisión 
e instalación de una caldera a vapor, 
por "ajuste alzado", en el edificio da ^ 
la Facultad de Ingeniería, sito en Paseo - 
Colón í?* 850, Capital, Presupuesto ofi- 
cial: 8 4.896.400. — m|n. Pliegos, con- 
sultas y presenta c i i"»n propuestas; Su- 
ministros D.N.A.. (Departamento Licita- 
ciones). Carlos Calvo 190, piso 1 ? . Capi- 
tal Precio documentación: 40. — . 

e.7|9-N» L. 6.232 v.23[9|60 



Licitación Pública N» 3.818, para ta 
adquisición de repuestos varios para ca- 
mión lntenational; m?n. 160.000. Pre- 
sentación propuestas: octubre 3, a las 
.13.30 horas, .en la Sala de Licitaciones. 
Maipú 3, planta baja. Capital. 

e.l5'|9-N9 L-6.157-v.l7¡9lC0 



Licitación pública N» 3.809 para la 
adquisición de repuestos para motoni ve- 
ladora "Adams" 512; m$n. 730.000-00. 
Presentación propuestas: 30 de setiem- 
bre a las 13.30 horas, en la Sala de Li- 
citaciones. Avda. Maipú 3. planta bnja, 

Capital. „,*■„» 

e.6|9-N9 G.211-v.l6;9[60 



Licitación Pública N« 3.819, para la 
adquisición de repuestos varios para ca- 
mión International; m?n. 150.000. Pre- 
sentación propuestas: octubre 3, a las 14 
horas, ch la Sala de Licitaciones, Avda. 
Maipú 3, planta baja. Capital. 

c.*5¡9-N? L-G.4r.S-vJ7j9|C0 



Licitación Pública N* 15/60 
Dos tubos Orthicon 5S20 * Juegos com- 
¡letos de accesorios - Zócalos p/t Mi- 
on 6820 - Tubos de Rayos Catódicos 
Viewfinder 7TP4 j juego de accesorios - 
transformadores - Tubo "Vidicon" 6326 
accesorios - Tubos "Kinescopio" 14" 
P0» ángulo de deflexión enfoque electros- 
ático - Accesorios y Zócalos - Filtros 
e airo - Juegos de lentes - Cable para 
Cámara T. V. 2 tramos de 50 metros ca- 
a uno c/fichas macho y hembra de 3 
oaxilea y 21 conductores c/blindaje - 
/¿l villas. 
Apertura: 23/9/900, hora: 11. — Por 
liego de condiciones y demás detalles, 
irtgirse a la División Compras mencio- 
a.la. de 8..a 12 horas. — Por aclaracio- 
ies v eboecificaciones. dirtgirne £.'. Labo- 
| ato rio de Electrónica y Comunicacio- 
e= 8 d» 1 Febrero 1250. San Martín (Pro- 
incia de Es. As). T. E. 7¡>Ó-0G20-2S.~- 
El Jefe del Depto. Administrativo. 

e.6!9-N T » L-0.207-v.l619|GO 

FABRICA MIUTAR PÍO TETiCERO 

Ser%icio Ahnstccimiciit» 

Oficina de Compra? 

Licitación PíihHca N» 34/60 

Apcp.ura: 29 - TX --TL9C0. a laa 12 
toras. 

Por la provisión de 00 toneladas de 
íidróxido de Sod'o (Soda Cáustica) r-- 
erida al 100 por ciento y demáa especi- 
icaeiónea en eí pliego de condiciones. 

Información y Pliego de Condiciones 



Licitación pública N» 3.811, para la 
adquisición d. repuestos para camión 
Internacional, modelo K-B-6; m$n. 
350.000.00. Presentación propuestas: Se- 
tiembre 26. a las 13,30 horas, en la Sala 
de Licitaciones, av, Maipú 3, planta ba- 
ja, .Capital. ,„,„,„„ 
e.l4;9-N* L-G.4J1 : t.16|9|60 



Licitación Pública N« ¡'..SOS 
Para la adquisición de chasis de ci> 
mión y carrozado de los mismos; rn$n. 
3. 880. 000. — Presentación propuestas: 
27 de setiembre, a las 13 horas, en ta 
Sala de Licitaciones, Avda . Maipú t. 
Planta Baja, Capital. 

e.5|9-N' L.G.lSl-v.l'JIOISO 



Licitación Publica N* 3. 820 para rc- 
oaraciorces y repuestos de cuchillas, pun- 
teras v bulones de equipos varios:. m$n. 
7.150.Ó00. — . .Presentación propuestas: 
7 de octubre, a las 13 horas, en ,1a Sala 
de Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta 
baia. Capital. 

e,13¡9-N* L-6.374 v.S2.» (¡0 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 278-0. hasta el día 6 de octubre de 
PÍ60. a las 18 horas, para la provisión 
e instalación de cámaras microclimáti- 
ca,s. por "ajuste alzado", en el edificio de 
la Facultad de Ingeniería. Departamen- 
to Mecánica Aplicada, sito en Paseo Co- 
lón N' 850. Capital. — Presupuesto ofi- 
cial: S 690.000 m!n. Pliegos, consultas 
y presentación propuestas: Suministros. 
D.N.A,, (Departamento Licitaciones). 
Carlos Calvo 190. piso l 9 . Capital. — 
Precio documentación: % 40 m}n. 

e.SÍjí-N» L-6.259-V.24Í9JC0 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 275-0, hasta el día 29 de setiembre 
de 1960, a Isa 18 horas, para la provi- 



Llcitación Pública N? 3.812 pitra la 
adquisición de repuestos para motonive- 
íadora Adama 512; m?n. 1.300.000.—. 
Presentación propuestas: Setiembre 30, 
a las 13.30 horas, en la Sala de Licita- 
ciones. Avda. Maipú 3, planta baja, Ca- 

e.7|9-N9 L. 6.233 V.17,9|60 

Licitación Pública N' 3.816, para la 
adquisición de repuestos para motonive- 
ladora Caterpillar, modelo 12; mlii.^ 
750.000. — . Presentación propuestas: se-X> 
tiembre 28. a las 13.30 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3. planta 
baja, Capital. 

e.7|9-N 9 L.C.234 v.l7¡9|60 



Licitación Pública N* S.S15, para la 
adquisición de repuestos para motonive- 
ladpra Caterpillar, modelo 12. m$n. 
550.000. — . Presentación propuestas; se- 
tiembre 28, a las 13 horas, en la Sala 
de Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta 
baja. Capital. 

e.7|9-N» I...C.235_v.l7t9'!6' 

Secretaría de Comunicaciones 

J>1l?ECCION GENERAL 

DE ATOÍI-MSTR ACIÓN 

Licitación Pública If* 7ÍJ900 

Llámase a licitación pública para s.'a 
quirir ''Alambre de cobre y cable". 

Los propuestas serán recibidas hasti 
el 22 de setiembre de 1960, a las 1T,S< 



^ 
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y, abiertas públicamente en la misma fe- 
cha y hora, «n la Oficina de' Licitacio- 
nes (DGAJ, 6? piso. local 633 del Pa- 
lacio Central de la Secretaría de" Comu- 
nicaciones. 

. Por el pliego de condiciones eoncuivir 
a la citada oficina, cualquier día hábil 
.de 9,00 a 20,00 horas. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 19G0. 

t— Dirección General de Administración. 

e'.15|9-N»6.460-v.l7j9[60 



Licitación l'ública N' fl8]»00 . 

Llámase a licitación "pública para ad 
Quirir "Loneta y tela de algodón": l 

Las propuestas serán, recibidas' hasta 
: el 22 'de septiembre' do 19G0 a las 16 v! 
abiei tas públicamente en la misma fecha ! 
y hora, en la Oficina* de Licitaciones ! 
(DGA), ' 6* piso,'' local 639 del P? laclo [ 
Central de- la Secretaría de Comunica- j 
clones. ' ' •-'.'■■■ 

' 'Por; él pliego de condicíohes r cÓñcurrtr 
a la citada oficina cualquier día hábil 
de 9 a 20 horas. 

Buenos Ai íes; 15 de septiembre de 
19G0. — - Dirección General de Adminis- 
tración, : 

■■. e-15¡9-N» L-6.461-;Y.3 7(9)60 



Licitación Pública N' «9(000 

Llámase a licitación pública para ad 
qulrlr "cargadoras de baterías^ de acu- í 
muladorcs y grupos electrógenos'*/' t 

Las propuestas serán recibidas hasta t 
el 22. de septiembre, de ] 960, a las, 16.30 , 
y abiertas públicamente en ía'mlsma fc-j 33)60 
cha y hora, en la Oficina de Licitaciones ' 
(DGA). 6° piso, local 639 ¡del Palacio 
Central do la Secretaría de Comunicacio- 
nes. 

Por los pliegos de condiciones, concu- 
rrir a la citada oficina, cualquier día 
-hábil de 9 a 20 horas. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 
1960. — Dirección General do Adminis- 
tración. 

C.15J9-N» L-G.462rv.l7plG0 



Secretaría^ del Transporte 

EMPRESA FERROCARRILES 

DEL ESTADO ARGENTINO 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPRAS Y ALMACENES 

Prórrogas de fechas tic npcturn 
de Licitaciones Públicas 
. Llévase a conocimiento de las firmas 
interesadas que esta Empresa ha re- 
suelto prorrogar las- fechas previstas 
originariamente, para la apertura de 
propuestas de Jas Licitaciones Públicas, 
que más abajo se detallan, las que que- 
dan fijadas conforme se indiqa a conti- 
nuación, todas con apertura a las 14 ho- 
ras: 

L. P. . Mater. . . Nucv. fe. apertura 
31(60 Paragolpes a platillo 13¡10¡l!Uo 
3(¡|G0 Elásticos.. ... 
2 3] 60 Telecomunicaciones 
:- fonda portadora) 

3 4) 60 E nganches' 
32)60 1.32 guinches de 'vía 
oruga y neumáticos 
27|G0 10 trenes '.de auxilio 
22J6p 100 locomotoras de 

maniobras ■ 
29)60 10 locomotoras de lí- 

. ; . nea " ',. .. 
30)60 Bo'gies,. ejes monta- 
dos, etc. , 
300 coches, cíe pasaje- 

" ros .,..'.. 
Cilindros ¡para freno 

al vacío. 
3.000 vagones de car-. 

ga 
2 ferrobarcos . 



!S 60 



35160 



44)60 



I7|10¡19G0 

20)1011950 
.24|l0{t9(;o 

27|t0fl960 
31)10^1300 

3|ll'[l36Ó 

- 7)11(1960 

10)1-1 1 1960 

14)1111960 

16)11)1960 



Atención: De lunes a viernes dt 13 a 
13 horas. ■ 

e.J2)9-XP L-i.3S2-v.l6¡9¡60 

' " ■ ' F. A. N. U. 

Licitación Pública 3¡00 

La Administración General de la Flo- 
ta Argentina de Navegación de Ultra- 
mar, llama a licitación por la ejecución 
de trabajos de pavimentación, veredas, 
cercado e iluminación en el terreno ubi- 
cado eu la intersección de las calle 4. 
S, 9 y sin nombre — Zona "B" de Puer- 
to Nuevo — Capital Federal. Presupues- 
to oficial: m$n. 2.10:1 457.25, Pliego' de 
condiciones en la División Licitaciones y 
Compras, Avda. Corrientes' 3S9. fi» piso. 
Capital Federal, de 9.30 a 16.20 horas. 
Precio" del pnego: m$n. 800. 

Vencimiento: 30 de septiembre de 
1960, a las 1.5 horas. 

0.7|9-N« L-6.240-v.l7¡9|60 

Exilie. M. 'flí>r255'' ! 

Llama a licitación pública' para la 
provisión de: "Barras de acero para co- 
nexiones para señales". 

Apertura 29'p¡60, 11 horas. Pliego pe- 
ses 15. ■ ■ • ■ ' 

Informes: Oficina de Muestras y Ven- 
ta de Püegos: Bmt. 2973. Capital Fede- 
ral. * 

Atención* De lunes a viernes, de 13 a 
18' horas. 

-'* e."Í2)9-Nv L-6.383-v.22(9¡C0 



E. F. E. A. 

FERROCARRIL GENERAL SAN 

MARTIN 

Llámase a Licitación Pública N? 732: 
acoplados para zorras. 15 horas dol 

G)i0!l960. : 

N« 72G: billones. 15 horas del 
13|10Í19GO. 

Retirar pliegos y presentación de pro- 
puestas en Oficina de Compros, días há- 
biles a partir de las 11,30 en Viamonta 
533, 3er. piso, Capital. 

e.l5|9-Nv L-G.4G6-v.36¡0)GO 



17)11)1960 

12)12)1960 



e.l5j9-N<> L-6.465-v.20|9|G0 



Licitación Pública N» 70(900 | 

Llámase a licitación pública para - áil- ; 
Uuirir "postes de madera dura". f 

. Las propuestas serán recibidas hasta ! 
el 22 do septiembre de 1960, á las 17 y 
abiertas públicamente en la misma fecha 
y hora, en la Oficina de Licitaciones 
(DGA), €? piso, local 639 del Palacio 
Central de la Secretaría de Comunica- 
ciones. 

. Por el pliego de condiciones, concu- 
rrir a la citada oficina, cualquier día 
hábil do 9 a 20 horas. 
_ Buenos Aires, 15 de septiembre de 
1960. — Dirección General de Adminis- 
tración. . ' 

e.l5|9-N» L-G..463-v.l.7)9|60 



lingo- 



TRANSPORTES DE BUENOS AIRES 

L. P. N? 5.824)60. Camisas Me cilin- 
dro. Aper. 4)10|60 a las 13.45 h9. 

L. P. N? 5.S25I60, Camisas de cilindro 
Aper. 4)10)60, a las 13.50 hs. 
i L. P. 6.827)60. Campana cubre volante. 
Aper. 5)10)60, a las 13,45 hs. 

L. P. NP 20.440¡60. Arena. Apertura 
4|10)G0, a las 13.55 hs. 

L. P. N* 20.450160. Arrabio en 
tea Aper. 6|10|6O. a las 13,30 hs. 

L. P. N9 20.560. Madera de pino Pa- 
raná. Ape*- 6)i0¡60, a las 13.35 hs. 

Pliegos: % 10.00 cju. 

L. P. 10.653)60. Reacondlcionamiento 
de vías. Apertura 29|9)60, a las 13,30 hs. 

Pliegos: $ 100.00 c)u. 

Consulta y retiro en Rmé. Mitre 3345; 
Capital. 

Herbert L. Benadit," Departamento Su> 
ministros. Jefe. 

' e.lSÍ9-Ne6.406-v.l-7)9¡6Ó 



Licitación Pública N» 73|OGO 

Llámase a licitación pública' para ad- 
quirir "mobiliario (para Rosario Del Ta- 
la — Delegación Regional 12«)'," 

Las propuestas serán recibidas hasta 
el 22 de septiembre de 1960, a las 1S 
horas y abiertas públicamente en la mis- 
ma fecha y hora, en la oficina Licitacio- 
nes (DGA), «•> piso, loeal 639, del' pala- 
cio Central de la Secretaría de Comunica- 
clines. 

Por pliegos de condiciones y planos 
concurrir a la citada oficiua, Delegación 
Regional 12* (Paraná) u oficina Rosa- 
rlo del Tala, cualquier día hábil de 9 a 
20 horas. 

Valor de los planos. m$n. 120 
Juego. 

■ * Buenos Aires, 15 de septiembre de 
19C0. — Dirección General de Adminis- 
tración. 

o.l5)9-N L-6.464-v.l7)9)60 



cada 



■para 



Licitación Pública N> 7f*)60. 

Llámase a. Licitación Pública 
adquirir "Válvulas". 

Las propuestas serán recibida^ . hasta 
el 4 de octubre de 19G0; a las 16 hs., 
y abiertas públicamente en la misma fe- 
cha y hora, en la Oficinn de Licitaciones 
ÍDGA), G° piso, local 639, del Pa>ie¡o 
Central de la Secretaría de Comunica- 
ciones, j ' . 

Por el pliego de condiciones- concu- 
rrir a la citada oficina, cualquier día 
híibil de" 9 a 20 horas. 
/ p. i-mog Aires. 12 de setiembre Üe"í9(¡0 

Dirección General de Administración. 
e.12¡n-N» L-C.378"v.22Í3iC0 



Licitación Pública X* GGJ&60 

Llámase' a Licitación Pública -para 
'Contratar "Equipamiento carrocería , blin- 
dada en cnasis Mercedes Benz' L. '3000 
modPio i95r'. _ ; '"• ; - _ 

í..as propuestas serán recibidas hasta. 
el 29 de setiembre de 1960, á las 1$ hs.. 
y abiertas públicamente en la misma 
fecha y hora en la Oficina de Licitacio- 
nes (DGAi. 6 ¥ piso, locar 639 del Pala- 
cio Crntrnl de Ja Secretaría ele Comuni- 
caciones. 

Por el püego de condiciones, concu- 
rrir o., la citada oficina, cualquier día 
hábil de í .a 20 horas. ,J. .. $ 

Buenos Aires, 8. de setiembre de.'.lOGO, 

— Dirección General de A djíjj.ni.st ración. 

e.?í9-NV. I..6.2SA, w!t9;9l60 



E>n j RlDSA DEL ESTADO 

TALLERES DE REPARACIONES 

KÁVAIjES 

Licitación Tública N? 7/0O 

Llámase a licitación pública para el 
día 29 de septiembre do 1960, . a las 1-6 
horas, para la provisión de 1.654 tone- 
ladas de chapa de apero naval de ÍD. 
12 y 16 mm de espesor. Las ofeitas se 
recibirán hasta el. momento de la aper- 
tura en la División Licitaciones y Com- 
pras, calle Caboto 1350, 2? Piso, Capi- 
tal, donde podrá retirarse el pliego res- 
pectivo, previo pagó de $ 500, los. días 
hábiles d* 11 a 16 horas. 

O.10I9-N» L-6.345-v.21¡9|60 

FERROCARRIL GENERAJ> TJRQTJIZA 

Este Ferrocarril licitará en los días y 
horas Indicados, ia provisión de: 

Apertura 4/10/60: Púb. 731, 14 ho- 
ras, caños de aceró p/ perforación, ma- 
lla p/filtro y py protección. Pub, 733, 
15.JÍ0 horas, construcción de cajas com- 
p'etas con techo y piso p/vagones do 
hacienda semime^álU s. Pliegos t 500. 

Apertura 5)10)60-: Pub. 734, 14 horas, 
construcción y montaje de cuerpos com- 
pletos con teche p/vagones cubiertos 
semimetálicos. Pliegps % 500. 

Apertura. 5/10/60:' Púb. 734, 14 horas, 
ras, ce trucción -"Yerpos completos pa- 
ra vagones cubiertos (sin techo y sin 
piso). Pliego $ 5P0.' 

Retirar pliegos:- Departamento Sumi- 
nistros, Sección ' Licitaciones, Est. Feo. 
Lacroze. 5 V pir;o. Capital Federal, días 
hábiles de 12.S0 a- 15. H0 hora?. 

e.S»!9-N* N-f..-303-v. 2019)60 



Exi>caiente M. 00)250 

Se llama a. licitación pública para 'la 
provisión de: Papel- y cartulinas. ' " 

Apertura: 2719160, 14 horas. 

(Precio del pliego, incluido el de Con- 
diciones Generales, $ 15 motieda na- 
cional) . 

Informes: Oficina de Muestras y Ven- 
ta de Pliegos, Eme. Mitre 2973. Capital. 

Atención: De lunes a viernes de 13 a 
1S horas. 

e.Í2¡9-N? L-6.3S4-v,16[3|60 

FERROCARIUTí GEXERAL ROCA 

Licitación Pública N' 939|G0 — Rea- 
condicionamlento y levante+do vía entre- 
Km.G71,S00 y 6S7.000 — Línea Pata- 
gones. 
■ Apertura 2S|9¡60 a las 14 horas, . 

Pliego % 200.—, retirar de-Ofic. Li- 
citaciones, Guanahaní 322, Buenos Aires. 

Presupuesto Oficial: $ 2.669.265.--- 

e.l5|9-N» L-6:-467-v.26i9)G0 



Se comunica que la Licitación Públi- 
ca N0 733: Elásticos Espirales,' Elípticos 
y Volutos. con abertura ai 30¡9|60 queda 
sin efecto. ■ 

Pedro Rodríguez, Jefe División Com- 
pras Departamento Almacenes, Ferroca- 
rril General San Martín. • >> 

e.l3(9-N9 6.407-v,17)9|60 

•Llámase a Licitación privada N'.3295; 
Furgón. Ambulancia Automotor, 16 hs„ 

deM9)9|60. ... ..... 

N» 3.219: Cojinetes. 15 hs„ del 2-119)60. 
. N? -3.226: Latón. 10- hs., del 29)9|60. 
, Retirar .pliegos. y presentación de pro- 
puestas eu Oficina de. Compras, Via- 
monte 5o'J, 3er. piso, Capital, 

C.1.0I9-N* Lt.6.348-v,2Í|9!60 



FERROCARRIL GRAL . BSTB. IWflTRJE 
Licitaciones l'úblicas . 

Apertura 3)10)60: 15 hs. N« i. 252. 
34,000 resortes p|vagónch. 

LICITACIONES PRIVADAJ . 

Apertura 25jl0j«0: 14 hs. N« 6.347. 100 
Nos. Cilindro de freno al vacío. 26|10|60: 
13 hs. N* 6.348. 11.100 Kg. barra p|sol- 
dadura autógena. 

Consulta y Venta de Pliegos: Días há- 
biles de 14 a 17 hs. En Buenos Aires: 
Departamento Almacenes, División Ad- 
quisiciones. Av. Malpú 1302 49 piso; en 
Rosarlo: Departamento Almacenes. Av. 
Albertl y Las Hera«, de 9 a 32 horas. 
oJ4)9-N9 L-6.435-V,19¡9l60 

Apertura Í10|9|60,. 13 hs„ N9 1.253: 
Confección uniformes temporada invier- 
no 1961. 

Incitaciones Privadas 

Apertura 10|10)60, 16 hs.: N? «.S2Í, 
N? S00: FJrot de mano. 

11)10)60, 16 hs.: N5 6.329: Colchones 
de amianto. 

17(10)60. 16 hs., N? 6.335: Vidrio cla- 
ro y Vidrio esmerilado distintas, medi- 
das. 

18|10¡60, 15 hs., N? 6.338: 4.200 Qon- 



Líe. Púb. 036100 

un-ÍSÍTÍ!?" ? ú0 4 vivIe n^s dobles y 

t a -a t y í0 habí taclones en Es- tra-cojinetes para muñón 
lacion ing. Jacobaccl. . ' ' "■ Consulta y venta de pliegos:, Días. há- 

biles de 14 a 17 hs. En Buenos .Aires: 
Departamento Almacenes. División Ad- 
quisiciones, Avda. Maipú 1302, 4* piso; 
en Rosario: Departamento Almacenes, 
Avda. Albcrdi y Las Heras, de 9 a 12 
horas. 

e.l2|9-N? L-6.S37-v.l6i9(60 



ADJUTNIS'I'RACIOA 1 GENERAL 
DE PUERTOS 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 4 3G0, con apertura en la División 
Compras de la Administración General 
de Puertos, Ttiva.davia 5J8. íer. , piso. 
Oficina 104,. de la Capital Federal, el día 
4 de octubre de 1.900, a las 14 horas, pa- 
ra Ja adquisición de. .6. OSO ambos de fa- 
jina, de color .azul, y kaki. — Retiróle 
pliegos en la.díreeción nombrada, en el 
horario de. 12 a 19 horas. 

. . ,_., e.7:9rN<>.L-6'.241^v.37i9!6G 

FERROCARRIL D. F. SÁRMIEXTÍ^ 

(üeparramenti .de -StimíntRtros) 
. ExiíCíIicnte 3f. (!0;2r>9 

. . Se llama a licitación pública para la 
provisión de: alambres de acero galva- 
nizado. _ 

Apertura: SSiSiGO." 1.4 horas. 
.. «Precio del pliego.^ incluido el de Con-, 
diciones Generales, S 15 moneda nacio- 
.naH . .,-.,.■. 

,,., Informes:. .Oficina de Muestras. y'Ven-' 
;ta.- d« Plioffos, Bm^. * : Miti;é 2,973,' Ca¿lt¡ü., 



Apertura: 29|9|60, a las 14 horas. 

Pliego: % 200. retirar de Ofic Lie) 
tabones, Guanahaní 322, B¿. As 

«-1 2I9-X9 L-6.3S5-v.22)9l60 
'Licitación Prl\-ada G. 1.640IA.* Tala- 

S^T^cHl n U ora!f ' PUCff0 m?D - *•- 

■ Privada Q. 2.031|A.: Caños de fierro 
9Kor' aeUa ' pheffQ s !cargo, ap. 28]9|60, 

Privada F. 5.62I|A.: Arandelas de ace- 
ro, pliego m$n. 20. ap. 28|9)60 10 ts. 
_ Privada G. 2.136: Madera, "Hard 
Board , pliego sjcargo, ap. 28(9)60 11 
horas. ' ' 

Privada G. 5.137: Pasta "Carborun- 
dum , phego s|cargo. ap, 29(9)60 9hs 

Privada G. 2.138: Empaquetaduras de 
amianto y cánamo varias, pliegos sicar- 
go. ap. 29|9|60, 10 hs. ' 

Privada G. 2.139: Madera de cedro 
estacionado, pliego sj cargo, ap. 29l9¡60 
11 horas. 

Privada G. 2.140: Escobilla con. deri- 
vación, phego s|cargo. ap. 30¡9|GO, 9 hs 

Prlv. F. 5.940: Tubos il<? acero sin 
costura, pliego m|n. 40, ap. 30|9!60 10 
horas. ' ' 

Privada F. 5,941: Tuercas, Pugador, 
Casquillo, Asiento de tensor y Tuerca 
Guía de Bronce, pliego m$n. 100, ap. 
30)9(60, 11 horas. . ... 

• Priv. F. 5.942: Soportes de acero fun- 
dido o hierro maleable, pliego-mSn -80 
ap. .3)10)60, 9 hs. ■■ , ' 

■ Prlv.'F. 5.943: Cajas de arcos. Tubos 
aislantes para tornillos. Conexiones, Tor- 
nillos. Tuercas, Arandelas, Bornes y 
Contactos, pliego m$n. 20, ap. -3)10)60, 
10 horas. 

'Priv. F. 5,944: Ruedas y Zapatos de 
>acftro; pliego m$n:. SO; ap. 3(10^60, 11 hs. 

Priv. G. 2.141: Ladrillos -'comunes- de 
cal '(de primerr. calidad), pliego s( can- 
ga, ap. 4)10)60, 9 hs. 

Pública G. 2.142: Acero de calidad 
coiríún, diilcé negro.' en baTras'y bhapas. 
plifego miD, 20, ap; 4)10|60, 10 hs. ' 

Pública G. 2.143: Cartón gris, Cartuli- 
na ' para f'Clias y papel do imprimL-, 
pliego -m?n. 40.- ap. 4(10)60. '1 hs. 

.Pública GfV 2.144: Jnbón de lavar y 
detergente y desgrasante 'en polvo plie- 
go m$n. 10.- ap. -5I10J-GO, 9 hs. 

Pública: F. 5.S06IA.: Eclisas planas' 
de aceros püesro m$n. 100, ap, 5tlO)GO. 
Í0 hs. '* : 

Pública. F. I. 5.945: Elásticos de ace- 
ro Heiicós y Laminados, pliego mSn. 
250, ap. '4J11JC0. 9 hs. 

Los' pliegos de condiciones pueden ad- 
quirirse en tos Almacenes Generales R! 
de /Escalada {Secc. ' Muestrario) 'todos 
Jos días hábiles menok "sobados. ' dé 3 a 
1'^' íipras. 



Licit. Púb, X» 1.263 

Apertura 5|10J60, n las 15 hs. Reacon- 
dicionamiento de 27 km, de vía en vi- 
rios trechos de la vía. P. a Tucum&n. 
Consultas: Maipú 1302, Of. 314, Capital 
Federal y Jefe Dto. V. y O., est; Gálves. 
Precio docum. | 500. — m|n, ■ ■■■ ■ 

e.l0)9-N? L-6.346-v.21¡9(G0 

Liclt. Púb. N* 1264. Apertura 5)10)60, 
a las 16 horas. — Renovación ambas 
vías: Empalme Maldonado a Tigre. — 
Tramos Belgrano a Núñez. — Olivos í 
Tigre. Consultas: Maipú 1302, of. Sli 
Cap. Fed, y Jefe Dpto. V. y O. Est. Sai 
Martín, Precio docum. % 600 mln, 

.e.l0|9-N* L-6.347-V.21!»|6t 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASISTENCIA T¿ PREVISIÓN SOCIAL 

PARA FERRO V1A1U OS 

Licitación Pública N? 11)60, 2? , llama- 
do. Rubro "C", para el día 30 de Se- 
tiembre de 1960. a las 15 horas. 

Objeto:' Adquisición de tela para col- 
chas, cou destino a ia División Econo- 
mato, . . ' ■" ' 

Apertura y lectura de las propuestas 
el 30' de- setiembre de 1960, a las ^15 
horas, en Dirección General de Asisten- 
cia y Previsión -Social para Ferroviarios, 
Junfn 222,- Capital. . 

Los 'pliegos de condiciones, .datos e in- 
formes, deberán solicitarse en la DJví* 
sión Licitaciones y Compras, de esa Re- 
partición, planta baja, de lunes a vier* 
nes; de 12 a 19 horas. 
' _'"'■ "■ e.J0)9-N? L-C.349-y.2'l)'9¡60 

CAJA NA OTOÑAL DE PREVISIÓN 

«■ faiPARA EL PERSONAL DE LA 
1 i.o'O INDOSTRI 

iiOpusco Colón 230 - Buenos Aires 
■i-nnri ^Licitación Pública ,N* 4/C1 
Oitri-'j- Expediente N» 04 .134 

* [.Kimaso a licitación pública pava PJ 
Püq^isióq do formularios. 

Las propuestas serán abiertas en ti 
des*? .cho^del señor Subcóntad r Géne«' 
ral, calle Paseo Colón 2.33; "99 pisó, Ca- 
pital, el día 7 de octubre de l3e ! 0,* , '"á"laa 
.K '.loras. ■ ■■ ■' " ■ 



;Las bases y pliegos de " cori'tici-'.ies ge- 

if . .. . _,, _ n .Tales podrán retirarse' eii'^el División 

eJ.2f ? -N9 L : «.3SffníJjO|8(r Compras y Suministr'ps.'siL? ¿n ¿as 'H¿ 



M- 



BOTjIOTfX OFICTATj — Viernes 1G de setiembre de 19Í0 



«s 13U, primer piso. Capital, cualquier 
Tilia hábil üc la Administración Pública 
{Nacional, dentro del horario oficial. — 
Buenos Airer. 3! de agosto de ÍDGO. — 
Eute M. Dcrisso Rocha, contador ge- 
neral. 

C.8J0-N» L™G.2T2-v.lU¡9;liO 



l-'.\lKHllentc X" 637. 18« 
Anticipad» Ejercicio 19((1 

Llámase ¡i "Licitación Pública Aníi* 
.■Jpada Ejercicio 1961" por la limpieza 
(■ encerado de los edificios Paseo Colon 
£39 y Albina 250, Capital. 

Las propuestas serán abiertas en e) 
dt-spaclio (le 1 señor Subcontador Ge»e- j 
ral. callo Paseo Colón 2:;9, i»* Piso. Ca- 
pital, el día 6 de octubre de i96ü. a 
lus 16 horas. | 

Las liases y Pliegos de Condiciones j 
Cv: aérales podrán retirarse en ia ni /i- I 
aiún Compras y Suministros, sita en Las i 
Heras 1844. Piso l 9 , Capital, cualqu <.v 
día Hábil do la Administración Pübln/t 
Nacional, dentro del horario oficial. 

Buenos Aires. ¡10 de aposto de iOfi'K 
— laiis M. Berisso, Rocha. Contador 

Genera! . 

e.7j9-N$ L.6.Í4G-V, 1 7;9.Gii 

m~ ' — ' ' 

MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 



necesidades que a continuación se deta- 
llan con dcsr.ino a la Dh eccb'm de Ma- 
ternidad e Infancia y durante c) a-df 

1560. 

La apertura do las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones — Sección Contrataciones Centra- 
lizadas— Paseo Colón 3 2 9. 8» piso— 
lapital Federal, debiendo dirigirse para 
Pliegos e informes al Citado Departa- 
mento 

1.a-? necesidades se refieren a: Vitami- 
nas, Haj-amin, Hepatex. 

e.l2|a-N« L-C.S90-v.':2;n¡-iO 



Las necesidades se redoren a: la ad- 
quisición de: verduras, papas, carnes > 
derivados, leches y derivados, pan, fru- 
tas, pescado, ¡LVo 5 y huevos y víveres 
secos. 

Buenos A iros. 8 de septiembre de 
1361). — El Director Gral. de Admi- 
nistración. 

C.S|J-N? L.6.2ÜS-v.lO;9¡Ci. 



Expeliente X* 14.7:6j60 

Llámase a Licitación Pública N* 184¡ 
í(t. para el día 22 del mes de setiembre 
de lOtíO. a las 17 horas, para subvenir 
la 3 necesidades que a continuación se 
detallan cou destino al Instituto Nacio- 
nal de la SMud y durante el año 1960. 

La apertura de lus propuestas tendel 
1 tufar en et Departamento de Contra ta- 
* iones * Ücceión Contrataciones Centrali- 
zadas, Paseo Colón 329. S* p:s;>, Capital 
redera!, debiendo dirigirse para pliegos 
o informes al citado Depártame to. 

Las necefs'dade.s so refieren a: ronta" 
dor de po:;o y detector de centelleo. 

Únenos Airen, setirnibro 15 de 19G0. — 
El Uirceior General de Administraron. 
15¡D-N* L-G.45S-v.l7i9!'J0 

DE 



IXSTIT C TO XACIOXAL DE SALLO 

MEXTAL 

Expediente X* 5.472¡60 

Llámase a Licitación Pública nttmo- 
ro.l|61. para el día 3 de octubre de 19G0, 
a ias 16 horas, para contratar la adqui- 
sición de Alimentos en General .aceite 
comestible, arroz, legumbres, azúcar, yer- 
ba queso, dulce, manteca, haiina, hue- 
vos, pan, conservas, papas, verduras, etc) 
con destino a diversos establecimientos 
dependientes del instituto Nacional de 
Salud lienta!, ubicados en la Capital 
Eederal, Provincia do Buenos Aires y 
Córdoba; para cubrir las necesidades del 
ler. período del Ejercicio lí'iseal 10601 
19{¡i <L^ de novicmbie de 1960 - 30 do 
abril de J'JGIJ. — I ja apertura de las, 
ofertas tendrá hipar en el Departainen- | 
to de Adquisiciones y Ventas - Sección! 
Licitaciones Públicas, sito en la callo ' 
Vieytes 471, Planta Baja. C.ipital. de- j 
biendo dirigirse para Pliegos e informes 
a la citada dependencia. — El Dfrec" 
tor Administrativo. 

e.l5|9-2í? I.-G.4í¡9-v.2C|3¡G0 



DIRlíCCIOX DE ABASTECÍ MTLKNTO 
V PRODCCCIOX 

Expediente N» 68.21 7 j<lü 

Llamase a Licitación Pública número 
188|C0, para el día, 5 del mes de Octubre 
de 19G0, a las 15,00 horas, para subvenir 
las necesidades que a continuación se de- 
tallan, con destino a la Dirección de 
Abastecimiento y Producción y duran:* 
el ntiu 1360. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones. Contrataciones Centralizadas. 
Paseo Colón 32!), K» Piso, Capital Pede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a: la ad- 
quisición de artículos de menaje (p¡ha* 
Mutación de diversos hospitales). — 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1060. 
— ■ El Director Gral. de Administración, 
e.!4)9-N* I,-6.436-v.24l9¡60 



INSTITUTO N ACTO V Al 
MICROBIOLOGÍA 

K\pudh*níe X» :i5.2tt7:fiO 
Lhíman: a Licitación Pública número 
a::-(í0 para el din 23 de tetiemhre de 'lDl'-O 
a. las l¿ horas, para subvenir las nece- 
sidades que a continuación se detallan, 
con destino a esto Instituto Nacional do 
Microbiología. 

La apertura de las propue tas tendrá 
Iij'iur en la División Licitaciones y Coni- i 
praS. AV. Wduz Silrsfield 5Í3, Cap: til. de- j 
l.ictulo dirigirse para pliegos e informes 
a la mencionada División. J 

Las nrcesidadus se referen a: Arlb-u- 
ltüí de l'Wun-o do. — líl D, rector del Ins- 
tituto Xacumal de Microbio! Oída. 

e,14'9-X° .L-6.4SS-v.Hi;3it;0 

E.vpediiite N ? ií-.24r. üO 1 

Liorna c a Lid. ación púb ice. S<> 3250 
r u-.i -1 d¡a 17 de octubre de 1Ü60 a tai 
3 ■", liijfiííí. p.'iií subvenir U's neeesii'.ades 
que « coúünuacióu se detallnn, con des- 
tino a esce Instituto Nneion;-] de ilici'o- 
biología. t 

La apeitura de ias propuestns tendrá 
lugar en la División Licitaciones y Com- , 
pras. A\ Víílez i'ár.- f Iel;l 5G3, Capital, 
debiendo dirigirse P¡ira i>liegOH e iTifor- 
inr.- í'- Ivi m:n-ri'jnada División, 

Las no -cridad es se refieren a: Tnatru- ■ 
T,i.mtnl c;:-ntíflco. — 151 Director del 
Instituto- Nut-iona] dti M-erobioloeía. 

e.l4!0-Xí T--G.43S-v.24,!9.3C 



expediente X»' 5.47 l¡«0 

Llámase a Licitación l'ública N-* ÍIC'1., 
para el día 3' r 10;'J0, a las 10 hora-s, para 
contratar la adquisición de alimentos en 
genera! (azúcar, yerba, aceite, queso, 
1 arroz, iideos, \<u.n. arv<-jas, avena, dulce, j 
¡ extracto de tomate, harinas, carne, pa- J 
' pas, fruta, verduras, etc.) con destino a . 
diversos establecimientos dependientes de 
este instituto, pira cubrir las necesida- 
des del ler. período del Kjorcieto Fis* 
cal 1D60J61 (1* de noviembre ,ie 10O - 
nti do abril de 1301) ubicarlos en las 
Provincias de Tucumán, Salta, Jlendoza 
ÍGuaymallón) y Santiagro del Kslero. — 
La apertura de las ofertas tendí íl Jugar 
en el Pcpartamento.de Adquisiciones y 
Ventas - Sección S A eirá; 1 iones Ptiblie-is. 
sito en la calle Vieytes 47 L l'Ianta Haja, 
rapital, debiendo dirigirse para pMegos 
e informes a ia ci'ada dependencia. — 
Kl Director Administnitivo. 

clSlü-N* L-C.470-V 26|9iG0 



lOxpedicnte X» 75,373/60 
Llámase a Licitación Publica número 
' 186/60, para el día 3)0 del mes de se- 
j tiombre de 1960, a las 14 horas, para 
subvenir las necesidades que a continua- 
ción se detallan, con destino a la Direc- 
i ción de Abastecimiento y Producción y 
durante el ano 1360. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones, Contrataciones Centralizadas. 
Pasco Colón 329, 8» piso, Capital Pede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a calones 
desarmados para embalaje. 

Buenos Aires/ 9 de setiembre de 1_9C0. 
\<- Á \ Director General de Adminis- 
tración. 

e.9!9-N» L-C.S0C 



20|!)¡G0 



radora y durante el año i 0GO/G1. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en rt Departamento de Contrata- 
ciones, Sección Contrataciones Centrali- 
zadas, Paseo Colón iL¡9, S* piso, Capita* 
Federal, debiendo dirigirse para pliegor 
e informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a serv. 
lavado y p '.anchado de ropa. 

Buenos Aires. 9 de setiembre de 19C0. 
Ki Director General de Adminis- 
tración. „^,,- í .« 
9.919-N» L-C.:UtT-v.20|OiCO 

IXpetlieiUe N» 24.21 S/flO 

Llámase a Licitación Pública N' Ti*¡íl 
para el día 1:9 de setiembre de 19C0. * 
las 14.30 lis., para subvertir las occj- 
sidades que más abajo se detallan, con 
destino a la Dirección Nacional de 
Asistencia Social, durante el ejercicio 
financiero 19G9/19G0. 

La apertura de las propuestas tendrft 
lugar en la mencionada Dirección, en 
el local que ocupa el Departamento Ad« 
ministrativo Contable (Sección Sumi- 
nistros y Control). Kccor.qulsta íí«?, 
ler. piso, Capital Federal, debiendo di- 
rigirse para pliegos e informes a la ci- 
tada Sección y/o a la Dirección do Ad- 
quisiciones, Ventas, Contratos y Patri- 
monial (Sección Contrataciones Descen- 
tralizadas). Paseo Colón lt:!9, » 9 Piso, 
Capital Federal. 

Las necesidades se refieren a la ad- 
quisición de los siguientes elementos 
para fabricación de colchones: armazo- 
nes con resortes; algodón de manta; 
cotí do algodón; hilo colchonero de 
cáQamo y liencillo. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 19ÍJO. 

Kl Director Nacional de Asistencia 

Social. 

e.7¡9-N» L.C.245-v.l7l9|69 



Colonia '-.Di*. Emilio Vidn! A bul 1 ', 
cu Oliva (Córdoba) 

Llámase a Licitación l'ública numero 
.Jfl|6it, expíe. X? :L^r,0|60, para el día 2;¡ 
de setiembre de 19G0, a bin 14, para 
coot'atar la enajenación de cueros va- 
ranos salados y huesos vacunos. 

La' apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Sección Contrataciones de la 
Colonia "Di: Fmil'o Vidal Abal". en Oli- 
va, Provincia de Córdoba, en la fecha y 
hora Indicadas, debiendo dirigirse para 
Pliegos c informes a la cienda -secvión. 
Directo^ de la Colonia "Dr. Emilio Vidal 
Abal". C.14.9-N9 I.-6.437-v.lC|9;60 



F.vpediente X? 68.204/60 
Trámase a Licitación Pública mime- 

" ro 178/60 para el día 29 del mes de 
setiembre de 1960, a las 17 horas, pa'a 
subvenir las necesidades que a conti- 
nuación se detallan con destino a la 
.Dirección de Abastecimiento y Produc- 
ción v durante el año 1960. 

5 La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Cou- 

" trataciones - Sección Contrataciones 

! Centralizadas, Paseo Coló-» r¡20. «* Piso. 
Capital Federal, debiendo dirigirse pa- 
ra pile-i. »s e infirmes al citPtlo Depar- 
tamento. 

Las necesidades se refieren a: algo- 
uón: gasa: cat-gut; películas radiográ- 
ficas; medicamentos; antibióticos; es- 
tupefacientes; drogas. 

¡ Llu.mos Aires. S de setiembre de 19C0. 

| -|ji Director General de Adminis- 
tración . 

c.8|!l-N» L.C,270-V.l9j9|G(' 



írvi'Ro iH3 vías m;spm.\Toiu.\s 

"OKAL MAXFl^L r,i:i.í¡itA.Nt>" 

iox villa za<;ala 

Kvpedlcntc X? 45.557J60 

Ltái.VKt- a Licitación -Pública N» 1,C¡. 
fiara el día 23 de setiembre de i9Ct> :\ 
las ü«c> horas, para subvenir ias nec - 
sidudes .pie a continuación .'<■ Huullan. 
con destino al Centro Tisiológieo en Vi- 
UHí;iiay CKntre Líos), para el .;ji-ruieio 

3 roí'í'ioni. 



;is propuestas tendrá j r ¡gi rsc para pliegos e info 
en vi Centro Tisiológicii en VíIIh- j t£l ;- a dopondencia. -- Bl D 



apertnra de 1; 



i 
Ing 
guay (Eúntrc Ríos) 



4 „ calle San Jlrt-tín 

sjn. ViüiVgttay (BK), debiendo diri^ir>i 
p:ira plh-'os e informes al citado Cen- 
tro. DelG'-ííiciAn Sanitaria Federal en 
l'íntre Ríos — Tínrique Carbo 13:-- Pa- 
runa f'FIntrt? Ríosi y a la Dirección le 
Adquisiciones. Ventas. Contratos y Pa- 
trimonial. Pnsoo Colón ::2 9. 0" piso. Cn- j 
pital Fedoi-al. 

Las net.enidades so refieren a: Artim- 
los de nltnncón. productos de gianji, 
verduras \ Xtntas y pan francés. 

e.l2|9-N? I^C.^SÍ-v.-i-i.U^íít 

r.iíW-íliriite X* 67.473,60 

Lláin; ■*•: a licitación pública N? 187'íj 1 ) 
fiara el día 3 del m^s de octubre \\>' 
1KÜ0 a. la y 15 horas, para subvenir las 



íCviRNlientc X? ñ.l-7:!!60 

Llamase a Licitación t'líblica K^ ¿.CL 
"pira el día 25 de setiembre de I06t>. a 
]•- s 1G horas nara contratar la adqui- 
} sición de Haeieeda Vacuna en Pie para 
í Consumo (novillos únicamente). Lech«, 
1 con destino a la Colonia "Cabred". F.s- 
! Inción Cabred. Open l^oor. FCXGEjM: 
Colonia "Dr. Cerda". Torres. FCNOL" y 
' Colonia "Dr. V. Abal'*. Oliva. Córdoba, 
j FCNGUM: Carne Vacuna Faenada: I de- 
rivados y Lecho con destino a estableci- 
mientos ubicados en Capital y TÓmper- 
' ley. FCNOIÍ, denendientes del Instituto 
¡ N.-icional de Salud Mental, para cubrir 
! la¡' iiícerddados (íe: período 1 ? de no- 
viembre de 196ó al 30 de abril de 1961. 
La apertura do las ofertas tendrá lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas. Sección Licitaciones PüMicas. 
sito en Vieytes 471, Capital, debiendo d 

rmes a la c¡ 

director Adini 

nistrativo 



expediente X* 68.215100 

Llfimase a Licitación Pública N» 
1801GO para el día 27 de! mes de sep- 
tiembre de 19(¡U, a las 15 horas, para 
subvenir ias necesidades que a continua- 
ción se detallan, con destino a la Direc- 
ción de Abastecimiento y Producción, y 
durante el año 1000. 

La apertuM de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones - Contrataciones Centraliadas - 
Paseo Colón 329. S» pCso. Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Departamento, 

Las necesidades se refieren a: telas hi- 
los, frazadas v lana para colchones. 

Buenos Aires, 6 de septiembre do 19C0. 

— Kl Director Gral. de Administración. 

6.GÍ9-N? L. 6,217-v. 1G10ÍC0 



e.Ujft-N* T.-C.:!91-v.22;9j66 



IXRTÍTCTO IU¿ LA ¡VUTItlCIOX 

Uxpodtentc X? 70.->¡8S/O0 
Llámase a Licitación P6 1 -" * N? 2i;t;i 
para el día 29 del mes de septiembre do 
J960. a las tG horas, para subvenir bis 
necesidades que a continuación so de- 
tallan con destino al Instituto de la Nu- 
trición y durant«r.-el año 1360/1901. 

ía apertura 'de las propuestas tendrá 
hipar en el Departamento de Contrata- 
ciónos. Contrataciones Centralizadas, 
l'a«eo Colón ¡129, S 1 ? Piso. Capital Fed~- 
ral. debiendo diriirirse para ni ¡esos t 
informes al citado Departamento. 



(expediente X» 7ó„",00;G0 

Llámase a Licitación Pública X' 176¡G0 
para el dia 26 del mes do septiembre de 
1960. a las 17 horas, para subvenir tas 
necesidades que a continuación so deta- 
llan con destino a la Dirección de Abas- 
tecimiento y Producción (P.ldlversos 
Hospitales), y durante el año 1060. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento do Contratacio- 
nes - Sección Contrataciones Ccntraliza- 
lixadas - Paseo Colón 329 - S» piso. Capi- 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a: ada.l de 
instrumental científico y aparatos varios. 

Buenos Aires, de septiembre de 19C0 
— Kl Director Gral. de Administración. 
e.C|9-X^ L. G.218-v.lCj9iG-'t 

TNSTITUTO 1>\L QUEMADOS 

Cirugía Plástica, y Uepurnclora 

expediente X» 47.10't/OO 

Llámase a Licitación Pública número 
22/OL para el día 1E0 del mes de setiem- 
bre de 1980, a las 15 horas, para sub- 
venir las ne- -idades que a continua- 
ción s« detallan con destino al Instituto 
de Quemados, Cirugía Plástica y Ropa- 



PODER LEGISLATIVO 



H. CXMARA 1»': DFPCTADOS 
PE LA XACIOX 

Llámase a licitación pública, paia la, 
provisión de trajes uniformes de verano 
para el personal do servicio! 

Apertura: 26 do setiembre de 19C0. a 
las 15 horas. — Pliego de condiciones 
en Oficina de Compras, Rivailavja 1850, 
i) lauta baja. 

e.15l3-N» L-C.471-v.l7|9|C0 



PROV 1NCI AS 
nosprrAJ; be zona saxta uoha 

(La PAAO'A) 
Expediente N* Í7.048¡30 

Llámase a Licitación Pública N* 1 
paia el día 3 de! mes de octubre de 
J96Ü, a las 12 horas, para subvenir Ifta 
necesídadea que a continuación se de- 
tallan, con destino al Hospital do Zona 
Santa Rosa, La Pampa, y durante el año 
19G0I6L 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Delegación Sanitaria Pene- 
ral (Departamento Administrativo) Sec- 
tor" Compras, sito en "calle Gil 751. de 
Santa Rosa. La Pampa, debiendo diri- 
girse para pliegos o informes a la cita- 
da Delegación y a la Dirección de Art- 
iiuisiciones. Ventas. Contratos y Patri- 
monial (Sección Contrataciones Desce.n- 
traliadas). Paseo Colón 329. 9^ piso. Ca- 
pital Federal. 

Las necesidades se refieien a: Carne, 
leche y pan. 

Delegación Sanitaria Federal {Depar- 
tamento Administrativo), Santa Rosa. 
La Pampa, 20 de agosto de 1960. 

e.6!9-X» L. C.219-v.lCJ9lG0 



PKOVTXCIA OE XUUQCEN 
MINISTERIO DE ECONOUIA 

Llámase a Licitación Pública N 9 22, 0<\ 
para la adquisición de un helicóptero con 
las siguientes características: 

a) Capacidad para cuatro personas. 

b) Adaptable para la instalación di 
dos camillas en el Interior. 

. c) Motor a pistón. Combustible a uti- 
lizarse: nafta. 

d) Autonomía mínima 450 kilómetros. 

e) Servicio técnico en el pato. 
Apertura: Día 30 do septiembre ia 

1960, a las D3 horas, en el Mlniste^o 
de Tíconomía, 

Pliegos: Retirar en la Dirección de 
Suministros, calle Pte. Roca N» 3U, 
Nemiuén (Capital), o en la Casa del 
Neuquén. Callao 237, Capital Federal. 

Valor del pliego: in$n. 300. 

e.U!?-N? L-fí.4U-v.2!¡!9;C«i 

Licitación Túbllca N* 31|C0 

Apertura: 20 de septiembre do 1900, 
Koras 16. — Para la adquisición de una 
partida de 9.640 m2. de madera de rauH 
de diversas medidas, por un valor apro- 
ximado de $ LOGO. 400.00 mln.. destina- 
da a la formación de stock para la aten- 
ción de los trabajos de ^rpinterfa y afi- 
nes, relacionados con las obras afectadas 
al Pian de Trabajos Públicos. 

informes, pliegos y apertura de pro- 
puestas, en la Dirección de Sumlnlstms. 
Roca N* 341 - Casa de Gobierno - Nea- 
quén (Capital). 

•.CI9-N* U G.221-v.lG¡9¡GQ 



